ABBONAMENTO al Piccolo e al Piccolo della sera per Trieste franco domicilio due 
[volte al giorno: un mese cor. 2.40, tre mesi cor. 7.20; Monarchia a.-u. tutti due i giore 
teli con una spedizione al giorno: un mese cor. 3, tre mesi cor. 9; con due spedi- 
gn-|gioni al giorno: un mese cor. 3.70, tre mesi cor. 11. Pagamenti anticipati. Paesi del- 


Pest 


l'Unione postale f.chi 12.50 oro: però è più conveniente prendere l'abbonamento al- 


ill’Ufficio postale della propria città. Esemplari del giorno cent. 4, arretrati cent. 6 


IGhi otto gioni or sono si fosse accin- 

coin a fare delle previsioni sulla settimana 

esggbolitica in Austria-Ungheria, molto fa- 

Imente si sarebbe lasciato andare alla 

ofezia della imminente caduta di Go- 

chowski. Tanto è ciò vero che, supe- 

to il. cimento, un autorevole giornale 

c ttennese intitolò un suo articolo così: 
662stoluchowski non è caduto | 

undie! Poveva cadere il conte Goluchowski, 

 indieconido le ‘profezie dei circoli politici, 

regatsflla Commissione degli affari esteri del- 

ato. «la Delegazione ungherese, dove si sa- 

9380 tehbero addensate sul suo capo le ire 

tanto tempo nutrite in petto dalla 

alizione ungherese contro l’uomo, a 

i sì attribuì la resistenza della Coro- 

a ai postulati militari e politici dell’I 

ipendenza. Invece la proposta che vol 

disapprovato l’indirizzo della politica 

tera a-u, non ebbe che 5 voti e il 

llancio degli esteri. venne approvato. 

“Non poco contribuirono a questo risul- 

per È ito le insistenze di Wiekerle, al quale 

suhei@ba crisi nel Ministero comune avrebbe 

impromesso nell'ora attuale lo svolgi- 

ento del suo programma, come pure 

concessioni non imrilevanti sancite 

Ull'Ungheria in molti campi dell'’ammini- 

le for- 

tuzioni 

T la marina. Tuttavia non mancò la 

pressione del malcontento, sia pure in 

Wela, e 

con un invito approvato dalla Com- 

sione, di provvedere meglio alla rap- 

îresentanza diplomatica dell'Ungheria. 

a questo isintomo si volle da qualche 

Tte derivare la conseguenza che a lun- 

andare la posizione di Goluchowski 

rà insostenibile di fronte all'Ungheria 

che perciò la carriera del ministro 

-u. degli esteri volga ormai alla fine. 

‘lla Delegazione austriaca invece, le 

i commissioni hanno ormai esaurito il 

to compito, la politica del conte Golu- 

Mowski trovò, in massima, approvazio- 

iam \ 20. Le dichiarazioni da lui fatte ripetu- 

Officgamente nulla ‘aggiungono alla sostanza 


lo: ‘conferma delle relazioni amichevoli 
lella monarchia con tutti gli Stati, con- 
ovaniitatazione enffatica della saldezza del- 
io 4#falleanza con la Germania e l’Italia con 
688 ‘accenno ormai traflizionale, alle agita- 
onsabili» antiaustriache, ri- 
ivo dell'accordo con la ‘Russia per i 
lcani, elogio dei successi ottenuti in 
lacedomia, spiegazione della parte avuta 
Algesiras e in fine affermazione del 
incipio direttivo della politica estera, 

e è il mantenimento della pace. 
[Le prossime discussioni plenarie delle 
legazioni non faranno che confermare 

deliberazioni delle commissioni. 

bd 


amtisemitici, sli am- 

Utinamenti militari, le prospettive di 

. Mciopero nelle ferrovie e nelle miniere, 
_70499ùtti i fenomeni sintomatici della gravis- 
imia agitazione dell'anno. scorso, sì ri- 
tono icon le stesse cause e quasi nel- 
stesse forme. Gli eccidi di Bielostok, 


’ope- 
quali 


a organizzata delle bande nere, le 
seri- 


la loro volta, a quanto si dice e si 
si dai conoscitori della Russia, sono 
izzate dalla polizia. Gli eccidî, come 
atto politico, sono ‘una ripetizione di 
‘anto avvenne a. Kiscineff ed altrove, 
suppergiù nelle stesse circostanze: la 
rocrazia, fino a ieri onmipotente, sen- 
dosi a poco a poco screpolare il ter- 
eno sotto i piedi, cerca di restaurare 
suo impero sulle inconscienti e igno- 
È anti popolazioni, eccitantlo in loro la 
M ‘îrossolana passione dell’antisemitismo 
‘der farne divergere il pensiero dalle se. 
te della Duma e dall’aspettazione di 
fiforme civili e sociali. Le gesta avve- 
Rute nelle vie di Bielostok sono parte di 
in movimento che mira più in alto: alla 
ppressione della Duma, alla soffoca- 
ne tello spirito liberale, al ritorno 
o e semplice al passato, mercè il ri- 
eglio delle antiche passioni. Ù 
‘Questi lampi di reazione, ‘che conti- 
luano a volteggiare nell'aria, risolleva 
| lo le effervescenze nell'esercito, dove la 
i Oropaganda liberale si è ‘fatta intensa: 
o reagisce contro la minaccia d'esser 
tto strumento d’una restaurazione del- 
i Vautocrazia, e gli ammutinamenti e le 
equietezze sono le conseguenze di un 
“le stato d'animo. Intanto il Governo 
| pifusso si lascia forse sfuggire un momen- 
| casto prezioso per mettersi risolutamente 
1906 fulla via del liberalismo: la Duma, men- 
E e proclama l'uguaglianza civile di tutti 
ita 808li uomini, equiparando la Russia ‘ad 
garbomi allra nazione del mondo moderno, 
tflamentre leva la voce contro i fatti di Bie- 
bstok, rompendo la lunga tradizione del 
ilenzio e della impassibilità autocratica, 
ompie d’altra parte un'importante aifer- 
zione, col respingere a grande mas- 
ioranza la proposta rivoluzionania, della 
Moppressione di ogni proprietà. Vè adun- 
Mue alla Duma una maggioranza. libera- 
e e costituzionale contro una minoran- 
a rivoluzionaria: e il Governo russo a- 
rà ciecamente se si lascierà mancar 
Poccasione di accordarsi con la prima 
opra un comune programma, cioè ‘nc- 
Celendo pienamente al sistema europeo 
fi governo delle maggioranze. Si parla 
el richiamo di ‘Witte, che sarebbe forse 
Romo da far ciò. Si è parlato anche della 
bhiamta di Worunzeff, presidente della 
Duma, a formare il Ministero; soluzione 
lerò dalla quale ripugma. lo czar. Intanto 
oremikin è ancora ministro: e con lui, 
îrmai, è evidente che si perde il tempo 

È si aggrava la situazione. 


È La sessione estiva dei Parlamenti eu- 
opei ha un notevole interesse politico 
n Francia e in Inghilterra. La Camera 
francese ha assistito ad uno dei più 

ndi duelli oratori dell’ultimo venten- 
lio; forse al più grande: poichè Glé- 
Menceau, che era ali suoi tempi il mag- 
fior oratore del Parlamento, non vi pren- 
Reva la parola da tredici anni; e in que- 
to frattempo Jaurès gli era sottentrato 
‘primato dell’eloquenza. Ora i due si 
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rieste, Domenica 
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Telefoni 


è Interurbano N. 496, 


stri, difendendo la libertà di lavoro con- 
tro le imposizioni dello sciopero e attac- 
‘canido icon una foga e con una incisività! 
ignote agli uomini francesi di Governo 
il programma stesso del partito sociali-| 
sta; l’altro al suo banco di deputato, di- 
tendendo questo programma e chiedendo 
al Governo maggiore ampiezza di rifor- 
me. La vittoria parlamentare rimase a 
Clémenceau, il cui discorso sarà affisso 
in tutti i Comumi per voto della Camera, 
mentre lo stesso onore fu negato a quel-| 
lo di Jaurès: ed ebbe di questa vittoria 
a profittare tutto il gabinetto Sarrien, 
che ottenne sul suo programma la enor- 
me maggioranza di 889 voti contro 88. 
Il duello dei due grandi oratori non mo-! 
dificò del resto menomamente la situa- 
zione, giacchè i socialisti continuano ad 


alle sue riforme sociali e nonostante la 
misura in cui esso le presenta. 

Il Parlamento inglese è vicevensa alle 
prese con la nuova legge scolastica. 
Essa toglie, come è noto, il carattere 
confessionale alla scuola, pur serbando- 
vi l'istruzione religiosa, ma limitata alla 
ettura della Bibbia, che può servire di 
esto a tutti gli scolari senza distinzione 
di culti. L’agitazione contro la legge è 
enorme da parte del clero di tutte le con- 
essioni; nondimeno i suoi articoli pas- 
sano ad uno ad uno alla Camera dei Co- 
muni, Si prevede però che il conflitto 
sorgerà con la Camera dei Lordi: ecal 
lora potrebbe aversi la prospettiva d'un 
appello al paese nel prossimo inverno. 
E già si parla di queste nuove elezioni 
come d'un fatto non improbabile e non 


appoggiare il Mimistero, con riguardo 


VIENNA 23 (N). La Delegazione au- 
striaca ha tenuto oggi seduta plenaria, 
continuando la discussione del bilancio 


preventivo del ministero degli esteri. 
L'Austria e la Triplice. 


Kramarz chiede si continui la po- 
litica conservatrice di fronte agli Stati 
balcanici. Critica l'alleanza con la Ger- 
mania, che non reca alcun utile all’Au- 
stria. Parla delle relazioni fra l’Austria 
e l'Italia; dice che gli interessi vitali del- 
l’Italia richiedono che l’Austria rimanga 
Stato forte ed indipendente. Ritiene che 
l’Austria, per vivere in buone relazioni 
con gli Stati vicini, non ha bisogno della 
Triplice. Tratta quindi della situazione! 
in Russia; dice che colà non divampa 
una rivoluzione politica, ma una terribile 
rivoluzione sociale. 

Baernreither critica le dichiara- 
zioni di Kramarz. Dice che l'alleanza con 
la Germania fruttò Ja pace trentenne di 
cui gode l'Austria (approvaz.) In quanto 
all’Italia, rileva con piacere i grandi pro- 
gressi fatti da essa negli ultimi decenni; 
non si cela però che l’Italia è in certi 
aspetti rivale dell'Austria. Rammenta la 
Vivace propaganda politica dell’Italia in 
Albania e le dimostrazioni antiaustriache 
in Italia; dichiara che tutto ciò non deve 
turbare l'amicizia dell'Austria per il Re- 
gno alleato; tuttavia quest'amicizia deve | 
essere vigile. L’oratore elogia infine l’o- 
pera del ministro degli esteri. 

Scehònborn chiede si mantenga ciò 
che ancora resta della comunanza con 
l'Ungheria; ringrazia il ministro degli 
esteri per l’opera sua ad utile della pace 
e per il contegno dignitoso dell'Austria ad 
Algesiras, 

Invita il conte Goluchowski a far tutto 
il possibile, per mantenere l'unità della 
Monarchia. 

Uno slovena che.vede oseuro, 

Sustersich critica l'alleanza con 
la Germania. Parlando dell'alleanza con 
PIalia, dice: Non c’interessa di ‘avere nel 
nostro territorio più italiani di quanti ci 
sono oggi. Non vogliamo la guerra; ma 
non è eliminato il pericolo che l’Italia 
c'imponga la guerra; perciò dobbiamo 
prendere tutti i provvedimenti necessari 
per poter vincere, E' indispensabile quin- 
di di rinforzare la nostra flotta. L'oratore 
chiede un'efficace politica nei Balcani e 
per ora un nuovo accordo con l'Ungheria. 


Parla l’on. Bartoli. 


Bartoli dice che, per non allungare 
viepiù la discussione già lunga, parlerà 
brevemente. Sarebbe del resto quasi su- 
perfluo se, dopo tutti i discorsi uditi, vo- 
lesse diffondersi ad esporre la sua mode- 
sta opinione tanto sulla politica estera 
quanto sul conflitto con l'Ungheria, ora 
più acuto che mai. Gli italiani pochi come 
sono, si trovano in questo Stato isolati. 
Avversati ‘da tutti, nessuno li appoggia. 
Sono come direbbe il loro grande poeta: 
<A Dio Spiacenti e ai nemici sui». La loro 
opinione non ha pertanto quasi nessun 
peso colà dove si decide l'indirizzo da 
darsi alla politica estera. La voce dei de- 
putati italiani desta poca eco presso l'una 
o l’altra delle varie parti che si conten- 
dono il predominio in questo Stato. 

La toîta con l'Ungheria, 

e la politica del ,Mivide ct impera 

Tuttavia per ciò che concerne la lotta 
con l'Ungheria, questo solo l’oratore si 
permette di rilevare: Gli avversari delle 
aspirazioni ungheresi si trovano, secon- 
do il suo parere, in una strana, direbbe 
Quasi risibile situazione. Vogliono far 
paura, vogliono sparare con lo schioppo 
Vuoto, Fssi dicono: Deploriamo ciò che 
ora avviene; mon vogliamio la separa- 
zione delle due parti della Monarchia che 
per noi è dolorosa e temiamo ci riu- 
scirà anche molto dannosa; berchiamo 


Un discorso dell’on. Bartoli, 


ida quella desiderata dal’ Ministero co- 


triaca 


quindi di andar d'accordo con l'Ungheria, 
se è ancora possibile. Ma dall’altro canto 
in tono di minaccia aggiungono: Se l’ac- 
cordo non dovesse riuscire, si guardino 
bene gli ungheresi: noi faremo la sepa- 
razione. «Risum teneatis!» La separa- 
zione è appunto desiderata, voluta, impo- 
sta dall'Ungheria. Quello che succede in 
Ungheria è che il risultato della tradizio- 
nale politica austriaca, di quella politi 
ca a doppia faccia che non vuole mai ri- 
conoscere interamente i diritti dei singoli 
popoli, che dice di voler accontentare 
tutti e riesce ad inimicarsi tutti, che fa 
concessioni sempre a metà, che ha sem- 
pre un pensiero riposto tenuto in pronto e 
una gherminella pronta ad ingannare tut- 
ti; di quella politica di cui nessuno può 
fidarsi e che compendia tutta la sua sag- 
‘gezza nell’applicare il famigerato motto: 
«Divide et impera». Ma è venuto il giorno 
del redde rationem. Il giuoco è durato 
anche troppo a lungo. Gli ungheresi yvo- 
gliono una buona volta essere davvero 
padroni in casa loro e intendono, anche a 
costo. di sagrifici materiali, conquistare la 
propria indipendenza nazionale, sommo 
bene dei popoli. 
Add ognuno il suo, 
Titallanità dellu Venceiu Giulia. 

Qui, in questa parte della Monarchia} 
si dovrebbe finalmente ammetterlo e, in- 
vece di piangere sulla dissoluzione dello 
Stato, si dovrebbe cercare il modo di dare 
soddisfazione a tutti i legittimi diritti na- 
zionali. L'Ungheria si è messa appunto 
su questa strada ed ha posto, come testò 
udimmo, le basi dell'accordo con i croati. 
Si dovrebbe seguire in Austria questo e- 
sempio ed assicurare ad ogni popolo nei 
territori ad esso assegnati dalla natura e 
dalla storia il libero e pieno sviluppo del- 
le proprie forze civili ed economiche. Giò 
starebbe davvero nell’interesse di tutti e 
forse anche in quello dello Stato. Invece 
avviene tulto l'epposto. Nessuno è conc’ 
tento di ciò che ha; ognuno cerca di so- 
praffare l’altro. Specialmente nei nostri 
territori, nel cosidetto Litorale, si accam- 
pano pretese da diverse parti: Tutti vo- 
gliono essere colà padroni e soltanto gli 
italiani, nel loro paese, non dovrebbero 
avere aleun diritto. Eppure ognuno do- 
vrebbe sapere che gli italiani sono colà 
una vera nazione storica; solo essi sono 
diffusi sull’intero territorio; nelle loro 
mani stanno il commercio, l'industria, la 
navigazione, insomma tutto quanto vi è 
colà di attività civile: Le pretese dunque 
delle varie nazionalità straniere, come 
o mostrano i molti secoli di storia, sono 
destinate a restate sogni di menti riscal- 
date; esse non giungeranno mai ad at- 
uarsi per quanto possano avere, come 
ianno già ora nella più larsa misura, 
‘appoggio del Governo austriaco. La Ve- 
nezia Giulia o il Litorale - come volete - 
piaccia o non piaccia all'uno o all’altro 
Timarrà quale fu sempre: italiana. Questo 
oratore voleva solamente rilevare come 
protesta contro enunciazioni che troppo 
di frequente sono falte. L’oratore ripete 
che le pretese degli avversari degli ila- 
lani sono appoggiate nella più larga mi- 
sura; cosa che si deve sovratutto deplo- 
rare. 

Parlando del Governo, intende e il Go- 
vemo di questa parie della monarchia € 
il Governo comune, i quali, a suo modo 
di vedere, si identificano in questa fac- 
cenida, non potendo ritenersi che, spe- 
cialmente nelle provincie italiane del- 
l'Austria, si segua una. politica. diversa 


mune degli esteri e dalla Casa imperia- 
le. Eppure il Governo dovrebbe com- 
prendere come sia vano il tentativo di 
snazionalizzare una. popolazione per 
quanto piccola, quando è attaccata come 
gli italianî a gloriose tradizioni e pronta 
ad ogni cimento per difendere il suo pa- 
ET PT 


trimonio nazionale. Se ciò è difficile a 
un Governo forte e appoggiato da un 
popolo nazionalmente compatto, quanto 
più difficile non deve essere a un Go- 
verno come l’austriaco intrinsecamente 
debole e indeciso, senza direttive sicu- 
re, combattuto dai più, da nessuno per 
‘convinzione appoggiato, a tulti malavi- 
so; ad un Governo che si vide fare testè 
miserabile figura con l'Ungheria e di cui 
si vede ogni giorno coma sia inabile a 
guidare il Parlamento a qualsiasi, anche 
modestissima, attività, Un simile Gover- 
mo non può riuscire ad altro che a far 
sorgere il risentimento dei più deboli - 
e vi è riuscito infatti con gli italiani, ne- 
igando il più delle volte,meppure a viso 
aperto bensì di sottomamo, lo scopo a 
‘cui tende. La storia di questi ultimi 
tempi è purtroppo ricca di fatti che giu- 
stificano tale giudizio; basti accennare 
all'ostinato rifiuto di concedere l’univer- 
sità italiana a Trieste, alla soppressione 
delle cattedre parallele ad Innsbruck, 
‘alla contimua slavizzazione dellle scuole, 
alle chiese, dei Giutlizi e di tutti gli af 
fici pubblici nel Litorale, alle misure 
poliziesche illegali prese contro il Co- 
mune di Trieste, infine al trattamento 
che si deve pur dire ingiurioso fatto agli 
italiani nelle proposte sulla riforma elet- 
torale dei Ministeri Gautsch e Hohen- 
lohe. 
Il trattamento degli italiani 
e l'alleanra dipiomatica. 

To non so - continua l'oratore - se tutto 
ciò possa far scemare il numero di coloro 
che il ministro degli esteri si compiace di 
chiamare i ‘circoli irresponsabili; non so 
se tutto ciò possa contribuire a rinsaldare 
quell’alleanza diplomatica ‘che sì dice 
sussista tuttora fra l’Austria e l’Italia, al- 
leanza di cui gli armamenti che l’Austria 
appresta nelle provincie meridionali fa- 
rebbe dubitare; ma so di certo che il con- 
tegno a noi ostile del Governo austriaco, 
mi impedisce di nutrire fiducia nella poli- 
\tica del Governo comune. 

Un polacco sui casi di Tussia. 


Abrabhamoviez ritiene non si 
giungerà al distacco dall'Ungheria, Par- 
lantflo dei casi di Russia, desidera che lo 
czar comprenda infine che la costituzio- 
ne non può che essere utile al suo paese. 
Dichiara che il suo partito voterà le pro- 
poste della. commissione al bilancio. 

Prossima seduta, lunedì, 


Camera di Vienna. 


VIENNA. 23 (N). La Camera ha conti- 
nuato oggi la discussione del quinto 
gruppo della riforma alla legge indu- 
striale. 

Einspinner, oratore generale, 
chiede non si permetta ai negozi di ve- 
stiti fatti di accettare ordinazioni di ve- 
sliti a misura. 

Prossima seduta, lunedì. 


«Per il pramovimento agricolo nel Friuli. 


VIENNA 23 (N). L'on. Antonelli ha 
presentato al Ministro. dell'agricoltura 
un’interpellanza per l’attuazione in Friuli 
di cattedre agricole ambulanti, per l'im- 
pianto dei cosidetti campi-modello e per 
altri provvedimenti analoghi. Esordisce 
col richiamarsi ai progressi rilevanti del- 
l'agricoltura in questi ultimi anni; rileva 
i risultati molto lusinghieri ottenuti da 
altri Stati con queste provvide istituzio- 
ni; osserva che i tentativi di questo ge- 
nere fatti in Friuli diversi anni or sono 
fallirono in seguito al numero scarsissi- 
mo di docenti di cui può disporre la Luo- 
gotenenza di Trieste e causa la mancata 
sovvenzione per parte del Governo e vi- 
sto che le condizioni economiche della 
popolazione rurale, in seguito lalla gra- 
vezza delle imposte ed ai‘ danni elemen- 
tari, sono tutt'altro che confortanti, do- 
manda se il ministro è disposto di adot- 
lare i provvedimenti suaccennali a spese 
dello Stato nell'intento di giovare gran- 
demente a quei lavoratori dei campi, 


IL risveglio dell’ Islam. 


ROMA 23 (N), L'«Osservatore romano» 
richiama l’attenzione della diplomazia 
sulla riunione a Costantinopoli di tutta 
l'alta magistratura del mondo musulma- 
no dall’estremo oriente all'estremo occi- 
dente, affine di studiare i mezzi per scuo- 
tere il giogo europeo e abbattere il predo- 
minio cristiano. L'Osservatore» dice che 
il partito dei giovani turchi vuol far pre- 
valere un principio alla Monroe: «le terre 
dell'Islam per gli islamiti». Da secoli 'Eu- 
ropa trascura il mondo musulmano e 
mentre avrebbe potuto e dovuto ap- 
portare ad esso i benefici di una 
‘civiltà. progredita; l'ha. trasformato in- 
vece in un campo sfruttato, sbocconcel- 
landolo a seconda dell’ingordigia e degli 
inferessi di questa o quella potenza. - 
L'«Osservatore» sprona la diplomazia a 
tenere gli occhi aperti 


lee noe] 
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PARLAMENTO ITALIANO, 


A MONTECITORIO. 


ROMA 23 (N). Camera. Fra le interro- 
gazioni ve n'è una. di Leali sul decreto 
di commutazione di pena a Linda Murri, 
ma non suscita l’atteso interesse. Leali 
vuole sapere soltanto perchè il procura- 
tore generale di Torino anbia eseguito 
solo al 28 maggio un decreto firmato il 
15. Teme che il decreto sia stato tenuto 
nascosto per ragioni politiche, e lo de- 
plora. 

Colosimo, sottosegretario alla Giu- 
stizia, si limita a rispondere che il pro- 
curatore generale non indugiò neppure 
un giorno a dare esecuzione al decreto. 

Passano altre interrogazioni e si vota 
qualche leggina senza discussione. 

Si riprende poi la discussione dei prov- 
vedimenti per il Mezzogiorno. Ogni arti- 
colo dà luogo a numerose proposte di e- 
mendamenti e a numerose raccomanda- 
zioni, alcune delle quali sono accettate 
dal Governo. Si giunge così  all’arti- 
colo 39. 

Giolitti a questo punto propone 
che martedì si cominci la discussione 
dell'inchiesta sulla Marina e propone che 
domani si tenga seduta straordinaria. La 
Camera consente. 


AL SENATO. 
L'abolizione del sequestro dei giornali. 


ROMA. 23 (N). Si discute il progetto per 
l'abolizione del sequestro preventivo dei 
giornali. 

Pierantoni riscontra qualche men- 
da nel progetto ma, antico fautore della 
libertà di stampa, voterà a favore. 

Parpaglia, ritenendo inefficace il 
sequestro preventivo, voterà la sua abo- 
lizione. 

Lucchini concorda con Pierantoni 
nel rilevare qualche menda nel progetto, 
menda ch'egli prega il ministero di. voler 
togliere con lievi modificazioni, ma vo- 
terà ad ogni modo per l'abolizione contro 
cui nessuna voce sì è levata nè alla Ca- 
mera nè al Senato. 

Rocca, relatore, risponde brevemen- 
te pregando il Senato di votare il proget- 
to che sodisfa il voto generale di quanli 
vogliono. la libertà. di: pensiero e di 
stampa. R 

Dopo un breve discorso di. Gallo, 
ministro della giustizia, che crede che 
il Senato vorrà, votando il progetto, rico- 
noscere i benefici non lievi che è desti- 
nato ad arrortare, si chiude la discus- 
sione. generale, 

Si approvano quindi parecchi altri di- 
segni di legge, senza discussione. 


Per l'arresto di E. Ferri. 
Si parla di grazia sovrana. 


ROMA 23 (N). La Commissione inca-. 


ricata di esaminare la domanda d’auto- 
rizzazione ad eseguire la sentenza con- 
tro E. Ferri per la querela dell’ammira- 
glio Bettòlo, ha approvato la relazione 
Lucchini, che conclude non essere neces- 
sario fare questa domanda dopo che fu 
già concessa l'autorizzazione a procede- 
r, Qualcuno pretende che la relazione ac- 
cenni alla opportunità della grazia sovra- 
na per Ferri, 


L'anniversario di Solferino a Parigi, 
La fratellanza italo-francese. 


PARIGI 23 (N). L'anniversario della 
battaglia di Solferino è stato festeggiato 
qui stasera con un banchetto nella sala 
dell’«Hòtel des Société savantes», per i- 
niziativa della lega franco-italiana, sotto 
la presidenza dei deputati Beauquier e 
Lockroy. Vi erano intervenuti l’ambascia- 
tore d’Italia e il ministro francese della 
guerra, e vi assistevano parecchie nota- 
bilità del mondo politico e letterario e 
numerose signore. Furono pronunziati 
‘molti brindisi improntati a calorose af- 
fermazioni di fratellanza fra l’Italia e la 
Francia. Erano pure presenti Aloysi, ad- 
detto navale ‘all'ambasciata d’Italia e il 
signor Duquier, storiografo della campa- 
gna d'Italia. Alla fine del banchetto fu 
inviato il seguente dispaccio al presiden- 
te della Camera \Biancheri: «La Lega 
franco-italiana, celebrando il glorioso an- 
niversario di Solferino, il cui ricordo è 
scolpito nel cuore dei due popoli, manda 
i suoi cordiali, fraterni saluti ai rappre- 
sentanti della nobile nazione italiana. 
Firmato:. Il presidente Lockroy, depu- 
tato». 


Gli ammutinamenti in Russia. 


PIETROBURGO 23 (N). I giornali se- 
gnalano numerosi casi di ammutina- 
mento fra le truppe della guarnigione di 
Pietroburgo e perfino fra quelle della 
guardia a Krasnoje-Selo. Da Viborg si te- 


legrafa che i soldati di quella guarni- 
———_—m.—__—————=—€ccsuu 


"LA CAPINERA DEL spaggnegr 


Proprietà dello Stabilimento editore del 


iornale 
«Il'Piccolo© per 1 sr 


i i paesi italiani. - Riprodu- 
ne victata, 
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In faccia alla casa di Lambert c’era 
un bar popolare, ove una clientela mista 
s'installava davanti ad un banco a ferro] 
di cavallo. Libert sedette in faccia alla 
strada, e ordinò un vermouth. 

&rano le cingue del pomeriggio; il 
buon giovane non aveva molta speranza 
di veder Lambert, in quel giorno. Tut- 
tavia. rimase pazientemente, per oltre 
un'ora; spiando l’andirivieni nella casa 
sorvegliata. 

Aifine, scoraggiato, s’alzò, pagò, .e, 
lentamente, percorse la via popolata, fis- 
sando i passanti, 

Ad un tratto trasalì, si gettò nell’om- 
bra d'un viale. A lui vicino, era passato 
un uomo decentemente vestito, i conno- 
tati del quale corrispondevano esatta- 
mente alle indicazioni date dal commes- 
so del signor Teauvin. 

D'altronde, Libert credette riconoscere 
le fattezze del suo antico compagno d'A- 
frica. Ma dieci anni cangiano un uomo, 
ed egli doveva assicurarsi di non essersi 


ontrarono: l'uno al banco dei mini-lingannato, 


Seguì dunque, le tracce del supposto 
Lambert, sino alla piazza della Repub- 
blica. Giunto colà, affrettò il passo, rag- 
giunse l'uomo, e lo urtò passando. 

— Badate, imbecille! gridò 
rabbiosamente volgendosi. 

— Tu imbecille, eh! fannullone, re- 
plicò Libert, affettando un tuono da ia- 
pache». ) 

Egli continuò esaminando attentamen- 
te la faccia del suo ascoltatore: 

— Bella creanzal.... 

Il signore insulta il popolo? Io, imbe- 
cille? No, ma allora non hai guardato! 

Lo sconosciuto, attonnio di questa 
lunga. risposta, s’era fermato, ‘indeciso, 
non sapendo se doveva ridere oppure a- 
dirarsi. 

Ma alzò le spalle sdegnoso, 
proseguire. 

Una nuova esclamazione lo trattenne. 

Libert gridava coll’accento della più 
viva sorpresa: 

— 0h! ma è strano, quale incontro! 
No, ma non m’inganno, è il socio di 
Charly! 

Questo nome fece 
mente lo sconosciuto. 

Egli fissò Libert con asprezza tale, che 
quegli ne godette, 

Non più dubbio, era Lambert, o meglio 


V'altro 


e volle 


trasalire . visibil- 


ancora, Charly. L'altro però rispondeva 
ton dignità alfettata: 

— V'ingannate, non so che 
dete dire, 

E, di nuovo si volse. 

Ma Libert l’afferrò pel braccio, ripren- 
dendo con accento di scherno: 

— Via, via, non scherziamo, 
sono il tuo antico compagno d'Africa; 
Libert, te ne ricordi? E non c'è da 
Sbagliare, ti riconosco perfettamente ora. 

Poi vista l’indecisione di Lambert, ag 
giunse abbassando la voce: 

— Sai vecchio mio, non spaventarti; 
non hai nulla a temere con me. Se, a ca- 
so, hai degli affari speciali, ne faccio 
anch'io, quando ne trovo. Hai capito?... 

= Sì, disse risoluto Lambert, come 
rassicurato dal miserabile vestiario del 
suo antico compagno. Allora mi hai su- 
bito riconosciuto ? 

Era una confessione, Libert ne prese 
nota. 

— No diss’egli, fu nel guardarti at- 
tentamente. 

Gome vanno gli affari? 

— Così, così; e tu? 

— Oh! io, non ho avuto fortuna, sono 
sempre al verde, Un giorno mi venne of- 
ferto un posto di cento franchi al mese. 


inten- 


Charly, 


Ma non era ner me: non mi piace il la-! 


voro. E poi non voglio padroni, voglio 
gironzare a mio dell’agio. Il lavoro ma- 
teriale mi stanca, ed ho avuto sempre 
un debole per gli affari. 

— Ambigui, osservò Charly fissando 
Libert. 

— 0h non ci bado molto 
danaro. 


Mentre ascoltava, Lambert rifletteva 
alla condizione del povero diavolo,. Chi 
sa se questo cencioso non acconsenti- 
rebbe ad essergli utile verso promessa 
di alcuni luigi?.. 

— Dove vai? 
bruscamente. 

— Dappertutto ed in nessun luogo; mi 
è indifferente. 

— Hai pranzato? 

— No, non ho mangiato 
mattina. 

— Vuoi pranzare con me? 

— Figurati! ma gli è che sono vestito 
come uno straccione, ti farò arrossire, 

— Vieni, andremo in un luogo tran- 
quillo e.... parleremo, concluse Lambert, 
con mistero. 

— Gi sto, e ti compenserò quando a- 
vrò fatto fortuna. 

E il pscudo-Lambert rifece la strada, 


se frutta 


domandò fermandosi 


da. questa 


passò il canale, la. via Richat e nella via 
San Maur, entrò in una trattoria  d’a- 


gione, nonostante il divieto, tengono fre- 
quenti comizi. A. Balaclava un colon- 
nello tentò di fare arrestare parecchi sol- 
dati, accusati d'essere intervenuti a ‘un 
comizio rivoluzionario. Gli arrestati fu- 
rono subito liberati dai loro colleghi, che 
minacciarono gli ufficiali. 

A Odessa il reggimento «Lublin» si è 
messo in sciopero, chiedendo il miglio- 
ramento del vitto e delle paghe. Anche 
i soldati di altri reggimenti tengono gior- 
nalmente comizi. 


L'Imperatore Praneoseo Giuseppe a Reiehenberg 


REICHENBERG 28 (N). L'Imperatore, 
dopo un ufficio divino nella chiesa delle 
Orsoline, visitò l’educandato © di quelle 
suore, recandosi quindi di nuovo all’e- 
sposizione. L'Imperatore passò poi in 
rassegna le truppe della guarnigione. 

Oggi il ministro dell’istrazione  Mar- 
chet è partito per Kònigsgràtz e il mini- 
stro dell’agricoltura conte Auersperg per 
Vienna. 


La casa della Calle Mayor. 


PARIGI 23 (B). L'ambasciata spagnola 
di Parigi smentisce la notizia dei gior- 
nali, che la casa della Calle Mayor, dove 
fu lanciata la bomba contro il corteo nu- 
ziale dei reali di Spagna, appartenga alla 
regina Maria Cristina. 


La morte del duca di Almodovar. 


MIADRID 23 (N). E' morto il duca di 
Almodovar, ministro degli esteri, che 
presiedette la conferenza di Algesiras. 


IL CONFLITTO GRECO-RUMENO 
e l'intervento dell'Europa. 


VIENNA 23 (N). La «N. F. Presse» re- 
ca: In questi circoli diplomatici si assi- 
cura che il Governo a.-u. non è propenso 
‘ad intervenire presso la Grecia, come il 
presidente dei ministri rumeno Lahovary 
aveva chiesto al conte Goluchowski. Non 
si crede ancora essere giunto il momento 
di fare simile mediazione e sì rileva che 
finora le proposte di mediazione non die- 
dero alcun risultato, 

Si accerta che Lahovary aveva chiesto 
al conte Goluchowski che le potenze eu- 
ropee facessero pratiche contro la Grecia, 
particolarmente contro la formazione del- 
le bande greche ed il loro passaggio in 
Macedonia. Le potenze si limiteranno pro- 
babilmente ad invitare la Turchia a dis- 
perdere le bande che infestanocil suo ter- 
ritorio, tanto più che la Turchia ha già 
ottenuto buoni risultati nella persecuzio- 
ne delle bande bulgare. Se la'Turchia non 
riuscisse a reprimere le bande greche, si 
potrebbe ricorrere ad un intervento eu- 
Topeo, 


Il tenente Ettorre condannato a sei anni 
di detenzione, 

S. MARIA CAPUA VETERE 23 (N). Og- 
gi terminò il processo contro il tenente 
Ettorre, che uccise in duello il tenente 
Mattei. La Corte, in esito alle risultanze 
processuali, condannò il tenente Ettorre 
a. sei anni di detenzione, e dichiarò i pa- 
drini Fucilli, Biondi, Francati e Narduc- 
ci, responsabili di aver preso parte al 
duello, condannandoli a sei mesi di de- 
tenzione. Ai padrini fu applicata la con- 
danna condizionale. 


La nuova tragedia di D'Annunzio, 
ROMA 283 (N). Ieri a Ferrara, in una sa- 


' 


la dell'Albergo alla Stella d*oro, D'An-' 


nunzio lesse ad Ermete Zacconi la sua 
nuova tragedia «Più che l’amore». Zac: 
coni senz'altro si è obbligato per l'inter- 
pretazione nel prossimo novembre insie- 
me ad una speciale compagnia dramma 
tica che si accingerà tosto a formare, La 
tragedia si compone di due episodi for 
manti ciascuno un lunghissimo atto. 


Torrenti di fango nei comuni vesuviani. 


NAPOLI 23 (N). Nei comuni vesuviani 
ha continuato stanotte ad imperversare 
con grande violenza un temporale pro- 
vocando la formazione di torrenti di fan- 
go che destarono panico nei contadini 
che abbandonarono le case sotto la vio- 
lenza della tempesta. La pioggia deter- 
minò la discesa di lava fangosa, alta più 
di un metro dalle falde del Vesuvio. La 
valanga giunse a Torre del Greco, avan- 
zando per le vie del paese e andando a 
finire in mare. Alcuni comuni furono 
gravemente danneggiati. 


Il sarto fabbricatore di bombe. 


BERNA 23 (N). Il Consiglio federale ha 
deciso di rinviare dinanzi al Tribunale 
penale il sarto viennese Francesco Bla- 
zek, nella cui abitazione la polizia di Zu- 
rigo aveva trovato sostanze chimiche ed 
istruzioni manoscritte per la fabbricazio- 
ne di bombe. 
vm nn 
spetto modesto che portava l'insegna 
«Alle trentasei marmitte». 

Libert l'aveva seguìto, contento in cuor 
suo, dell'esito della sua commedia che lo 
faceva divertire. 

Al pianterreno c’era una grande con- 
fusione, 

— Qui c'è troppa 
Charly. 

I due uomini salirono al primo piano 
e s'accomodarono vicino ad una finestra, 
in una sala vasta poco rischiarata, ove 
c'erano tre o quattro avventori silenziosi. 

Charly ordinò subito due zuppe, due 
porzioni di carne con contorno, formag- 
gio e vino a un franco al litro. 

— Ti tratti bene, osservò Libert. 

— E° per farti onore, rispose Charly. 

Lo sciagurato aveva il suo piano. Vo- 
lendo assicurarsi della sincerità di Li- 
bert, voleva ubriacarlo per farlo parlare. 

Dal canto suo, Libert aveva pensato 
la stessa cosa, e, per ridurre Charly a 
bere ed a parlare, progettava' di fin- 
gersì ubriaco. * 

— Ti ricordi, domandò ad un tratto a 
Gharly, guardando il suo invitato con 
uno sguardo cupo, quando ti ho incon- 
trato a Marsiglia, dieci anni or sono? 


H. Germain. (Continua), 


gente, mormorò 


‘* chinazione contro il partito socialista. 


IL PICCOLO, pan: 11, 24 Giugno 1900; N. 8927, 
i oi RO de pra 


GRONAGA LOGALE 
LA QUARTA FASE, 


Abbiamo rilevato, tosto dopo il voto 
del delegato socialista dott; Adler; che il 
partito, socialista, di fronte alla distret- 
tuazione per la Dalmazia, aveva com- 
messo un'ingiustizia contro la minoran- 
za italiana, sacrificata con l'appoggio del 
voto socialista alla sopraffazione della 
maggioranza croata, Contemporaneamen= 
te, mettemmo in rilievo che il contegno 
seguìto in quest'occasione Ca partito s0- 
cialista era stato in ‘contraudizione oltre 


che col programma mortale anche col 


programma . ‘politico-nazionale; bandito 
dal partito socialista, programma politi 
eo-nazionale che si vanta imperniato 
nella eguale tutela dei legittimi diritti di 
tutte le nazionalità e in particolare dello 
Minoranze nazionali, 9 

L'organo del partito socialista ci ‘at- 


taccò per queste nostre constatazioni, idi-! 


menticando che il. punto di vista italia» 
no contro la tlistrettuazione governativa 
per le province adriatiche era stato fino 
a pochi giorni prima anche. il suo. E 
allora noi gli dimostrammo il suo torto 
con Je sue stesse parole, ristampando ciù 
ch'esso medesimo aveva seritto prima 
del voto del dott. Adler a stigmatizzare 
e dichiarare intollerabile. l’ingiusto trat- 
tamento fatto nel progetto governativo 
alla nazionalità italiana e contrapponen- 
do'a questo ciò ‘ch'esso scrisse dopo il 
voto del dott. Adler a far atedere chegl'i- 
taliani non avessero motivo nè diritto di 
lagnarsi di nulla e di nessuno. 

Il «Lavoratore», vistisi contrapposti i 
suoi proprî argomenti, portò la questio- 
ne su altro terreno e dichiarò che il suo 
partito era contrario ai postulati degl’ita- 
liani, perchè fatti valere adesso che non 
c'è più tempo .da perdere, 

Gli chiedemmo allora di rispondere 
a queste tre domande: 1). Dové poteva- 
No gl’italiani far valere i loro postulati 
fuori che nella Commissione alla rifor- 
ma. elettorale? 2). Quando potevano far- 
lo prima che non si fosse riunita quiosta 
Commissione? 8), In che modo potevano 
‘presentarli altrimenti che in forma di e- 
mendamenti .al progetto governativo? 

A queste nostre domande l'organo del 
partito socialista nel suo ultimo numero 
hon risponde, benchè pubblichi un lun- 
go ‘articolo, al quale la continua citazio- 
ne del «Piccolo» dovrebbe conferir l’ap- 
parenza di una confutazione delle no- 
Stre argomentazioni. E in questo lungo 
articolo esso porta nuovamente la que- 
stione su altro terreno, 

E ora, semplicemente, la quarta fase! 
Non più: «gl'italiani hanno diritto a ve- 
der mutate le distrettuazioni governati 
Ye, che nei loro riguardi, in Istria e în 
Dalmazia, sono ingiuste», punto di vista 
della prima fase, Non più: «Il dott. Adler 
ha fatto bene a votare contro le domande 
degl'italiani, che per quanto riguarda la 
Dalmazia erano infondate», concetto 
della seconda fase. Non più: «E* vero 
che prima trovavamo giuste le domande 
degl’italiani ed ora siamo ad esse con- 
trarî, perchè prima era il tempo della 
‘discussione ‘e adesso è quello. dell’azio- 
ne», cavillo della:terza fase. Ora la quar- 
ta fase è sintetizzata così: «E' giusto e 
bene sta agl'italiani che si respingano i 
loro postulati ‘perchè quando ‘noi inti- 
mavamo loro di farci sapere i proprî 
progetti di distrettuazione, essi stettero 
zitti», 

Lasciamo stare la megalomania che 
c'è in questa enunciazione del «Lavora- 
tore», al quale pare mostruoso che la 
direzione di un partito politico, ch'esso 
Menigra ‘e ingiuria in ogni suo numero, 
‘possa non esser sempre pronta a’ suoi 
ordini; lasciamo. stare che: mon consta 
quale aiuto sarebbero stati disposti a 
portare i socialisti agl’italiani, se aves- 
sero conosciuto prima i loro desideri ri- 
guardo la distrettuazione; lasciamo sta- 
Te che le richieste di dichiarazioni del 
«Lavoratore» agl’italiani erano tenute in 
ben altra forma da quella di chi offra i) 
proprio appoggio, ma erano invece inti- 
mazioni di guerra, lanciate fra razzi d'in- 
sinuazioni e di minacce; lasciamo stare 
tutto ciò, e chiediamo all’organo del par- 
tito: socialista: «Se col. puntò di vista 
della vostra quarta fase, volete intende- 
Te che vi siete schierati contro la nazio- 
Dalità italiana nella distrettuazione della 
tiforma elettorale, per punirla del silen- 
zio, rispetto a voi osservato dalle sue 
organizzazioni politiche, vi pare equo, vi 
pare serio, vi pare conforme al vostro 
vantato programma ii giustizia per tutti 
i popoli, il misconoscere è il calpestare 
i diritti di questa nazionalità, da voi stes- 
sì riconosciuti, per vendicare su ‘di essa 
la lesione del vostro amor proprio. d'a 
parte di singoli suoi enti ‘politici che non 
vollero accogliere le vostre sfide?» 

A noi quesl'alteggiamento della quarta 
fase pare ancor più colpevole di quelli 
assunti per necessità di polemica nella; 
seconda e hella terza. E non gli trovia- 
mo. altra ‘attenuanite, se' non quella di 
rappresentare un tentativo di scappatoia 
dalla contraddizione in cui s'è messo il 
partito ‘socialista tra le parole e i faîti: 

TI qual tentativo di aggrapparsi a qua- 
lunque argomento, pur di sfuggire la 
confutazione soggettiva. dell'accusa che 
contro il partito ‘socialista eleva, non la 
nostra parola, ma l'atteggiamento suo in 
questo, supremo cimento dei diritti ita- 
liani contro i disegni del Governo ‘e le 
ingordige slave, risulta più evidente che 
mai da: quel continuo agitare che fa 
il «Lavoratore» del. viaggio, a. Vienna 
degli on. Sandrinelli e Venezian, fatto 
apparire da esso come chi sa quale mac. 


Ridevole accusa per chi sappia ciò che 
possa atteridersi d'appoggi del Governo 
il partito liberale-nazionale italiano! E 
non meno ridevole rimprovero quello che 
il «Lavoratore» ci muove di non aver 
risposto alle sue insinbazioni rispetto a 
questo viaggio. 

uvevamo risposto a queste irisinuazio- 
ni in quasi due colonne di prosa il 2 
febbraio p. P., c lo avevamo fatto non 
per l’orgazo del partito socialista, pur 
polemizzando con esso, ma per i nostri 
lettori. Ai quali avevamo esposto come 
gli on.i Sandrinelli è Venezian fossero 
amidati a Vienna in relazione alle note 
proposte d'urgenza, promosse dalla De- 
legazione municipale nella questione u- 
niversitaria (scopo del viaggio sufficen- 
temente provato già dalla partécipazio- 
ne del Podestà alla missione) e che della 


| distrettuazione nella Stiria,! com vittoria 
lidéi tedeschi susli sloveni, 


soltanto per incidenza, protestando in 
antecipazione. contro la minacciata cris 
duzione dei mandati triestini da 5 a £ € 
contro.ogni «distrettuazione artificiosa, la 
quale, su base territoriale, avesse avuto 
per movente e per fine di ottenere una 
rappresentanza politica snaturante il ca- 
rattero nazionale della città. 

(Giò che dovrebbero non voler neanche 
i socialisti; ‘s6. i diritti degl'italiani va- 
lessero per essi quanto valgono, i diritti 
degli altri] 5 


— Gli italfani mon sono slavi o tedeschi, 


Vien'fatto di pemsarée così, esaminan- 
do l'atteggiantento che va ‘assumendo il 
delegato socialista dott. Adler in seno 
alla Commissione parlamentare alla ri- 
forma elettorale. 

L'altro ieri si esaurì il dibattito ‘sulla 


Urano in discussione dall'una parte al- 
cune ‘proposte. dei tedeschi, tendenti a 
modificare: la. distrottuazione ‘governati- 
va in alcuni dettagli; - dall'altra’ parte 
la proposta slovena, di aumentare da sci 
a sette j distrotti elettorali sloveni nella. 
‘provincia, 

Il dott. Alller, nel corso della discus- 
sione, incominciò col dire che l'ideale 
sarebbe votare il progetto. governativo 
così com'è, ma poi dichiarò di volervetare 
per l’aumento-dei mandati sloveni sotto 
la condizione che fosso. assicurato. un 
mantato {oadesco nella Carniola, 

Successivamente, avendo i. deputati 
tedeschi dichiarato che mon avrebbero 
in verun caso acconsentito ad un au- 
‘mento dei mandati slavi neppure in nes- 
80.601 mandato tetlesco della Cariola, 
il dott. Adler ritirò Ja sua dichiarazione 
precedente e votò coi tedeschi e gli ita- 
liani contro le proposte slovene e a fa- 
vore delle proposte tedesche, 

In tutto eiò risaltano anche troppo 
certi contrapposti. 

Quando si trattava dello proposte ita- 

liane per la. Dalmazia, il dott, Adler e 
con lui la stampa socialista, non ammet- 
tevano modificazioni al progetto del Go- 
verno; ora che si tratta di slavi e tede- 
schi della Stiria, nom solo si ammettono 
Hal dott. Adler modificazioni della di- 
strettuazione, come mostrò anche col 
voto, ma si aderisce persino ad aumenti 
cex novo» di mandati, come dimostra la 
dichiarazione poi rititàta. Del resto il 
dott. Adler non aspettò la discussione 
sulla Stiria per porsi in contralddizione 
con sé stesso: lo stesso giorno in cui 
contro le modificazioni Bartoli faleeva 
credere imtangibile il progetto governa- 
fivo, il giorno stesso appoggiava col suo 
Voto le modificazioni ben più ampie del 
croato Iveevie. Cominque, la votazione 
sulla Stiria non fa che rafforzare i noti 
contrasti. 
E ancora. Il dott. Adler, nelle sue di- 
chiarazioni dell'altro ieri ammise il di- 
ritto dei tedeschi della Carniola ad un 
manidato parlamentare. Per conto nostro 
aderiamo.a questo equo postulato dei, te- 
deschi. Ma come fa ad accettarlo il dott. 
Adler senza ‘contraddire all’'attegriamen- 
to. assunto da lui e dal suo partito verso 
gli italiani della Dalmazia?! 

Nella Carniola ci sono, ‘secondo le sta- 
tistiche ufficiali, solo 28.000 tedeschi di 
contro a 475.000 sloveni. I 28.000 tede- 
schi vivono sparsi in. piccoli gruppi per 
l'infera. provincia: l’unico. gruppo di 
qualche importanza è quello di Gottschee 
‘con. 14.000 tedeschi. Per questi 28.000. 
tedeschi sparsi su. di un'intera. provin- 
cia, con un solo gruppo omogeneo di 
14.000 abitanti, + socialisti. ritengono 
equo. un mandato proprio; + agli italiani 
della Dalmazia, ‘che anche secondo le 
statistiche ufficiali non sono molto me- 
no numerosi dei tedeschi della Carniola 
ed hanno un gruppo omogeneo e forte a 
Zara; i socialisti negano tale diritto. Per 
gli italiani della Dalmazia, perchè spar- 
si per l’intera provincia, non era possi- 
bile ‘creare un collegio, - per i tedeschi 
della Garniola, nelle stesse condizioni 
topografiche e con un numero mfficial- 
mente quasi uguale e in realtà di molto 
inferiore; il collegio diventa subito pos- 
sibile! 

ome si vede che anche per i socia- 
listi internazionali. e. propugnatori. dol- 
l'autonomia nazionale, i tedeschi, sono 
tedeschi e ygl'italiani sono... appena ita- 
lianil 
Il bello si è che a documentare la coe- 
tenza, la stessa «Arbeiter Zeitung» chia- 
ma «oggettivamente  ingiustificabile» il 
‘collegio di Gottschee propugnato il gior- 
no prima dal delegato socialista a con- 
trobilanciare il mandato in più da con- 
cedersi agli sloveni della Stiria! 


OELEGAZIONE MUNICIPALE. 


La Delegazione municipale prese fra 
altre le seguenti deliberazioni; 

I bigliciti tedesco-sInvi 

alla nuova stazione, 

In risposta ad analoga interrogazione 
dell'on. Ravasini; il. Podestà comunicò 
quanto segue: 
(Recatomi all'i. r. Direzione .delle fer- 
rovie dello Stato sabato scorso, il diret- 
tore signor consigliere aulico cav. de 
Ruff, il quale - avendo rilevato dai gior- 
nali la distribuzione avvenuta alla sta- 
zione di S. Andrea di biglielli d'accesso 
stampati esclusivamente in lingua tode- 
sca e slovena - era appunto in procinto 
di venire da me per darmi in proposito 
delle spiegazioni, mi dichiarò; che la di- 
Stribuzione di alcuni degli anzidetti bi- 
glietti era avvenuta affatto a sua insa- 
putà, perchè appena in seguito alle in- 
tlagini da lui fatte sopraluogo, ‘egli era’ 
venuto a rilevare che per mera svista era 
stato posto mano per la vendita ad un 
pacchetto contenente una serie di cento 
biglietti d'accesso con ‘la scritta soltan- 
to in tedesco e sloveno; che il residuo 
di tale serie fu tosto ritirato con una re- 
darguizione all’impiegato cui andava at- 
tribuito l'incidente; e clis egli era dis- 
piacente dell’occorso incidente e lo de- 
‘plorava vivamente. 
Rifusiorie di spese ospitalizie. 


Fu adottata la proposta della Giunta 
silesiana, di considerare, cor effétto re- 
ciproco, prescritte solo quelle pretese di 
rifusione di spese -ospitalizie che fossero 
fatte valere dopo trascorsi tre ‘anti dal 
giorno in cui furono ultimati tutti i passi 
per istabilire, se le spese debbano! esse- 
re rifuse in tutto o in parte dal datore 


!l Museo di qntichità, 


Le tasse ereditarie. 


Fu presa notizia del prospetto presen= 
tato dalla civica Ragioneria circa le tas: 
se-ereditarie commisurate ed incassate 
durante il primò trimestre a, c. a favore 
del fondo scolastico. provinciale, 
x Varia, 


Furono nominati quali rappresentanti 
del Comune alla estrazione XXVII del 
prestito' civico del 1879 gli on, Rusconi 
e ing. Vivante. 

Ufù approvata la spesa per la ricolori- 
tura dei fanali delle ville del territorio. 

Furotio approvate le spese d'impianto 
e quella ricorrente annua per una se- 
conda stazione {elofonica da erigere nel 


31 Governo e l'atività delle Diete, 


Ne fu parlato anche di recente in 
queste colonne: quando l'on. Pitacco Îe' 
oggetto. d’interpellanza alla Camera di 
Vienna la ritardata sanzione. del nuovo 
regolamento edile per la nostra città che, 
approvato nel luglio 1902, non ebbe in 
quattro anni neppure l'onore di una ri- 
sposta, 

Altro caso tipico presentano le vicen- 
de, della riforma della pubblica bonbfi- 
cenza, Chi ha Jetto il discorso rivolto dal 
Luogotemente al Gonsiglio in occasivne 
del solenne insediamento, del Podestà, - 
a sentire il capo del Governo provinciale 
anneverare ‘tra i problemi più urgenti 
allacciantisi all'attività del nuovo CGon- 
siglio-Dieta, anche la, riorganizzazione 
della pubblica; beneficenza, avrà pensato 
forse ad una iniziativa che con tali pa 
Tole volesse darsi alla rappresentanza 
comunale; Invece se il. provvedimento 
non è ancora un, fatto compiuto, va a- 
scritto proprio. al Govenno centrale, cl 
irappose ostacoli ad una iniziativa, pr 
dalla Dieta provinciale vari. anni or 
SONO, 

Già nella sessione del 1899, relatore 
l'on. Venezian, la Dieta triestina avera 
votato un disegno di logge, che, oltre a 
creare una. persona giuridica, finora non 
bene accertata, che rappresentasse con 
la maggiore autorità gli interossi dei po- 
veri evi, provvedesse, tendeva ad accea- 
rare la beneficenza nel momento dalla 
sua distribuzione, entro quei limiti che 
non avessero a soffocare le private ini- 
ziative, ma rieanche ad accasermare le 
varie attività per isterilirle. 

Secondo. questo disegno di leage, il Co- 
mune - chiamato in prima linsa per 
legge e per dovere di civiltà ‘all'opera 
della beneficenza - doveva esercitàre in- 
tera la sua influenza sull'ente giuridico 
«Congregazione di carità» e doveva spel- 


mina dei reggitori. Perchè però in ogni 
atto fosse manifesto che la detta Gon- 
gregazione era chiamata ad essrcitare in 
Via autonoma una delle attività incom- 


per l'avvenire fosse affidata alla stessa 
l’amministrazione delle fondazioni pie, 
ora amministrate direltamente dal Co- 
mune, favorendo anche con questo tiez- 
zo l’accentramento della beneficenza. 

Senonchè la legge nom fu sanzionata. 
Trattavasi di modificazioni più di forma 
che di sostanza, è la Dieta formò ad “el 
xuparsene nella seduta del 18 dicembre 
1900; sicura che, ripresentata. la logge, 
questa. sarebbe stata senz'altro. appro- 
vata. I; 

Passarono alcuni amni e poi !a legge 
ritornò... non approvata. Altre secezioni 
erano, state messe innanzi, onde il pro- 
getto dovrà per la terza volta ritornare 
dinanzi alla Dieta, Purchè, dopo aver 
per lla seconda volta corrisposto alle e- 
sigenze governative, la Dieta non abbia, 
‘dopo qualche anno, di nuovo là sorpre- 
sa di un rifiuto e di nuova domanda di 
modificazioni. 

Certo tutte queste peripezie della leg- 
ge sulla pubblica beneficenza, Jo stesso 
itardo nella samzione del regolamento 
edile, devono cedere il posto, in quanto 
a bemevola considerazione del Governo 
centrale verso l’attività delle nostre Dic- 
te, a guei disegni di legge della Jieta 
dell'Istria, che attendono da dieci anri, 
diconsi dieci anni, un responsol 

Elargizioni alla «Lega Nazionale». Ci 
pervennero pro, gruppo locale: 

Per onorare la memoria del sig, Girola- 
mo (Gentilomo, dai signori: ing. Isidoro 
Piani e. consorte cor, 30; Alessandro e 
Virginia Macchioro cugini dell’estinto 
cor, 30; Celina ed Emilio Farchi cor, 39; 
Paola cd ing. Ettore Luzzatto jun. e Rita 
e Virgilio Macerata'cor. 50; Irene e avv. 
Giuseppe Guzzi, cor. 20; Alice e dott. Vit- 
torio Mandel cor. 20; Irene e dott. Emilio 
Pincherle cor. 20; Giuseppe Forti è fami- 
glia cor. 20. 

Per onorare la memoria del sig. Giu- 
seppe Fillinich, dal sig. Vitt. Ugo Pon- 
tini, cor. 10. 

Raccolle ad un banchetto per festeg- 
giare il X amniversario della fondazione 
del Rowing Club triestino; ‘cor; 100; 
Dai «Gufi» in gita, cor. 16, 
Contributo settimanale dei «Gufi», co- 
rone 5.80. 

Dal gruppo «Clienti». contributo setti- 
manale cor. 3.60 

Da dodici amici, venticinquesimo con- 
tributo settimanale cor. 2.40, 

Dal gruppo &travetti», contributo setti- 
manale, cor. 2.20, . 

Dal gruppo «Date l'obolo vostro», con- 
tributo settimanale, cor. 1,60. 

Dalla signora Annetta, civanzo d'una 
ghirlanda cor. 6. 

Per la Cassa centrale, pro gruppo di 
Parenzo ci pervennero: + 

Raccolte fra i soci del Circolo Accade- 
mico italiano di Vienna cor, 105,52 ed 
elargite dal prof. Filippo Zamboni cor. 10 
per onorare Ja memoria del defunto pre- 
sidente del Circolo dott. Ovidio: Crevatin, 
— Alla Direzione del gruppo di Trieste 
pervennero ‘tor, 10 dai signori Achille cd 
Ernesta Farchi, per onorare la memoria 
dello zio Girolamo Gentilomo di M. 


Riforme amministrative al Lloyd. - La 
prammatica di servizio. La direzione del 
Lloyd ‘ha deciso uma serie di riforme in 
tutto il suo organico, intese a semplifi- 
care tutti i. servizi lloydiani dando loro 
carattere esclusivamente commerciale. - 
Inoltre, in seguito alla prossima cessa 
zione da parte del Lloyd del servizio dal- 
mato, la direzione ha dovuto pensare al 


riforma elettorale vi si erano occupati 


di lavoro, da una Cassa per ammalati, 
dal ricoverato stesso o da altri obbligati. 


«che è avvenuto con piena soddisfazione 


pensionamento di parecchi impiegati, ciò 


‘tare perciò al Consiglio cittadino la no-|' 


ibenti al Comune, la legge prevedeva che|; 


Novilunio, — Leva il sole alle ore 4.18. — Tramonta alle 7.57, — Oggi Nativ. dis. (Giov. Batt. — Domani Ss Vigilio, 


siano date alla quota massima indipen- 
dentemente dagli anni di servizio; 

Pra le riforme, una delle più importanti 
riguarda la prammatica di servizio per gli 
impiegati dell'amministrazione (escluso 
l’Arsenale), Secondo la nuova pramma- 
tica l'impiegato entra in servizio dopo a- 
ver assolta una scuola commerciale 0 
media superiore, diventa praticante quin- 
dì impiegato provvisorio ed infine effetti- 
vo. Dopo quattro anni, a seconda delle 
sue qualità, viene messo nella prima ca- 
tegoria, che entro 24 anni complessivi lo 


annue; ‘oppure nella seconda categoria 
che entro 29 anni complessivi di servizio 
raggiunge la paga di 4600 corone annue, 
eventualmente dopo 84 anni quella di 
3000 corone annue, 

I posti superiori di icapi-dipartimento 
8 di capi-ufficio vengono coperti a scelta, 
indipendentemente dalla durata del ser- 
Vizio. 

Tutti gli impiegati attualmente in ser- 
Vizio saranno trattati secondo la nuova 
prammatica, È 


Importanti scoperte archeologiche al 
Bosco Pontini. Vennero ieri alla luce 
nello sterro &h'e si pratica a destra della 
nuova scalinata dell'ex bosco Pontini, in 
via Donato Bramante, tra altro minuto 
materiale d'architettura, due arette di 
pietra, con zoccolo è cimasa d'un solo 
pezzo, con un incavo di sopra e impiom- 
bature per fissarvi o l'idolo stesso 0 
qualche dono votivo in metallo. Le aret- 
te, di cui una alta 50, l'altra 33 cont., 
sono dedicate l'una da «Livia Heorte», 
l’altra. da «Julia Severa», a Giovo Otti- 
mo Massimo Dolicheno, il cui culto da 
Dolicho, città della Commagene, re- 
gione a nord della Siria, penetrò verso 
la metà del secondo secolo dopo Cristo 
nel mondo romano insieme con altri cul- 
ti orientali. A Roma ebbe templi sull’A- 
ventino e sull’Esquilino, fu venerato però 
«li preferenza nelle province orientali 
| dell'impero, da soldati e mercanti, Alla 
| fine del terzo secolo questo culto va già 
| scomparendo, 
Questa scoperta è importante, perchè 
mentre un altro culto orientale, quello 
della Magna Mater o Cybele, fiorì in 
Aquileia, a Capodistria, a Pola e a Trie- 
ste stessa, quelli trovati ieri sono i pri- 
mi monumenti di Giove Dolicheno nelle 
‘nostre regioni: anzi in tutta l'Italia set- 
tentrionale non si ‘contano più di tre 
iscrizioni attinenti a questo culto: una 
lè di Brescia, e due (di Concordia e di 
{ Adria) sono su lamina di bronzo, epper- 
ciò non dànno alcun affidamento sulla 
loro origine; essendo facilmente traspor- 
stabili. 

Oltredichè la circostanza che si sieno 
trovate due simili are nel medesimo sito, 
fa supporre e sperare clie si tratti d'un 
‘santuario. Lo sterro continua, e non è 
impossibile che ne rivengano alla' luco 
gli avanzi. 

Il dio viene di wsolito raffigurato bar 
buto, con armatura romana e berretto 
frigio: nella destra brandisce la bipen- 
ne, nella sinistra il fascio delle folgori. 
La figura è in piedi sul dorso d'un toro. 

E’ vivamente desiderabile, che'in que- 
sto periodo di. continui sterri, propricta- 
ri, imprenditori e ‘tecnici contribuiscano 
a salvare quanto più si possa ‘dei preziosi 
avanzi dell’antica nostra storia e civiltà 
e dieno notizia di ogni più piccolo {ro- 
vamento alla direzione del Museo d'an- 
tichità. 

La (domenica e i generi alimentari. 
Sempre abbondanza, anzi sovrabbon- 
danza di lettere sull'argomento: e dicia- 
mo sovrabbondanza perchè molte lettere 
si somigliano; ad esempio la maggior 
parte delle lettere femminili ripetono. lo 
stesso. argomento: i mariti, di sabato, 
rineasano, tardi; esse si trovano assolu- 
tamente sprovvedute di denaro, E deve 
‘essere vero, dal momento che tante don- 
ne lo dicono, con sì gonuino carattere di 
sincerilà, Una, anzi, piuttosto ottimista, 
‘giungo al punto da bonedire la chiusura 
domenicale di tutti i negozî di generi a- 
limentari, sino di commestibili, ‘0 ma- 
cellerie, o forni, nella speranza che il 
marito rincaserà appena ricevuta Ja mer- 
‘cede perchè all'indomani non manchi il 
pane quotidiano ai suoi figliuoli. 

D'altra parte un certo numero di don- 
ne ripete il raffronto ovvio tra l'apertura 
di tutti i bmoghi dove si vendono alcoo- 
lici e la chiusura déi nogozî dove si 
spacciano i generi «di prima necessità 
per il vitto domestico. È osservano che 
il vizio bacchico del marito ha tutte le 
comodità, nonostante il riposo domeni- 
cale; mentre il diritto di comperare con 
| suo comodo è negato alla maglie e ma- 
dre di famiglia. 

Osserva però un negoziante in com- 
mestibili che Je donne fanno con mag- 
gior comodo le loro compere il sabato 
sera, che non la domenica, quando arri- 
vano affannate, con la sporta piena delle 
‘cose ‘acquistate al mercato e pensando 
al brodo che già bolle nella pentola. Nel- 
le letlere di negozianti in commestibili 
e di loro agenti troviamo qualche spunto 
sarcastico: unò dei primi osserva che 
non' e'è pericolo che i cibi acquistati 
dalla povera gente vadano guasti; queste 
sono cose da signori; uno dei secondi 
dice che sulla vendibilità di alcuni ge- 
neri alimentati durante l'estate, vi sa- 
rebbe, quanto all'igiene, da discutere 
non. solo la domenica, ma tutti i giorni, 

Un. agente in commestibili trova le 
compere ‘al sabato tanto poco onerose 
per la popolazione, da potersi benissimo 
mautenere per questo riguardo il riposo 
domenicale assoluto. non solo per l'esta- 
te, Ina per tutto l'anno, Di parere con- 
«trario è un anziano del commercio dei 
‘commestibili, il quale eréde che i nego- 
zianti risentiranno un danno non indif- 
ferente ‘e consiglia a tener aperti i'ne- 
gozi tutte le mattine domenicali, conten* 
tandosi del pomeriggio e della sera per 
teatrì, passeggiate, divertimenti; 

Un bell’umore si dichiara. contentissi- 
mo di questo riposo domenicale: tutte le 
domeniche sì trova in saccoccia un paio 
di coroncine di più, che egli soleva spen- 
dere in, salumi prelibati. Alle spese di 
capriccio non sì provvede un giorno pri- 
ma! Se poi si chiuderanno anche le bir- 
rarie e le pasticcerie, egli diverrà un si- 
ignore! 

Riassumiamo infine alcune lettere che 
saranno le ultime su questo argomento, 
giacchè i lettori hanno ormai potuto o- 
rientarsi sulla questione nei suoi vart 
«aspetti. 

* Un lettore scrive che comodità vale 


porta a raggiungere 5500 corone di paga]. 


Trieste vale quella delle poche centinaia 
di addetti al commercio dei commesti- 
bili. Questi hanno diversi modi di non 
imporre nuove abitudini al pubblico: 
hanno il riposo per turno, il riposo sup- 
pletorio è così via. Loro dovere è di met- 
tersi d'accordo sopra una di queste for- 
me, non costringendo il pubblico a. te- 
nere in casa per 16 o 20 ore burro, pro- 
sciulti, formaggi e altri generi che, d'e- 
state, dopo tanto tempo, non sono più 
gli stessi, L'alimentazione è un servizio 
pubblico come tutti gli altri. 

* Un costante lettore nota che vi sono 
a Trieste circa 600 negozî di commesti- 
bili: se ciascuno di essi restasse aperto 
per turno ogni terza domenica, dalle otto 
alle dodici, cioè tutto il tempo necessa- 
rio alle compere, vi sarebbero dunque 
200. negozi a disposizione del pubblico, 
che potrebbe acquistarvi quanto gli 0c- 
corre. E i negozianti non ‘si. {roverebbe- 
ro minimamente danneggiati, perchè se 
una domenica gli avventori del ‘negozio 
di A. si saranno serviti nel negozio di B., 
la successiva saranno gli avventori di 
B. che ricorreranno al negozio di A. E 
con una quasi matematica. compensa- 
zione, giacchè le compore dei generi di 
necessità si sogliono sempre fare nel ne- 
gozio più vicino. i 

* Un'altra lettera prende in considera- 
zione le famiglie di quei lavoratori alla 
giornata (tavoleggianti, camerieri avven- 
tizî ecc. ecc.) che tornano a casa con le 
loro due corone a tanta ora della sora: 
avranno essi sempre denaro da far le 
compere per due giorni? ovvero: arrive- 
tanno a tempo a comperare? 

* E con questa ché&udiamo: il «rofe- 
rendum» ci sembra completo; e non vi 
aggiungeremo eventualmente se non l'o- 
pinione di chi porti in campo argomenti 
non ancora toccati, x 

Acondemia di commercio e nautica; 
sezione femminile. Gli esami finali del 
(corso commerciale femminile dell'Acca- 
demia hanno dato risultati eccellenti. Di 
41 iscritte al principio dell'anno, 3 si ri- 
tirarono già nel primo trimestre, e delle 
38, uma non si presentò agli esami e le 
altre. corrisposero alle esigenze, Ebbero 
certificato di distinzione: Anna Andrei 
cich, Giara Battistella, Carolina Collorig, 
Fernanda Conforto, Lidia Dapisin, Anna 
Ehrenfeld, Anna Gassor, Emilia Kosta- 
njevich, Carla Mohr, Maria Pellizzer, A- 
malia Polli, Angela Quaiotto. ‘ 

Corrisposero pienamente alle esigen- 
ze scolastiche: Gemma Apolonio, Gem. 
ma Baruzzo, Rachele Besso, Angela 
Camber, Emilia Gandioli, Romana Pra: 
ghicchio, Adalgisa Gandini, Alcida Gan- 
dini, Gisella Gortan, Rosalia Raindl, Ar- 
gia Kreutz, Paola Beata de Krusich, Gi- 
sella Mainardi, Ines Migliorini, Maria 
Mreule, Anna Newman, Antonia Pala- 
ziol, Valeria Pellarim, Mercede Radicich, 
Paola Samguinetti, Margherita  Sfetez, 
Glara Steiner, Lina Stolfa, Maddalena 
Tocigl è Mercede Zanmarchi. 

Laurea. Il giovane concittadino dott. 
[Liubimiro Mitrovich, già laureato in me- 
dicina e chirurgia a Firenze, ha conse- 
guito una seconda laurea di modico-chi- 
rurgo all'Università di Graz. 

Per gli insegnanti. Nel distretto scola- 
stico di Capodistria sono da coprirsi in 
via definitiva i seguenti posti: con lingua 
d'insegnamento italiana; di maestra, su- 
periore di I categoria presso la scuola po- 
polare femminile di cinque classi in Ca- 
podistria; di maestro superiore di II ca- 
tegoria presso la scuola popolare mista i- 
taliana di due classi in Pinguenta; di 
maestro dirigente di. Il categoria presso 
le scuole popolari miste di Castelvenare; 
Lazzaretto, Albaro di sotto (Scoffie) e 
Strugnano; di maestro di III categoria 
presso la scuola popolare maschile di 
cinque classi in Capodistria; di maestro 
di II categoria presso la scuola popolate 
maschile di cinque classi in Pirano: inol- 
tre ai posti di maestro superiore di III ca- 
tegoria presso la scuola popolare mista, 
utraguistica di Draguccio e di maestro di- 
rigente di III categoria presso la scuola 
popolare mista, utraquistica di Sovigna- 
co. Istanze documentate vanno presenta- 
fe al Consiglio scol. distr, di Capodistria 
entro quattro settimane, 

* Presso la sezione nautica dell’Acca- 
demia di commercio e nautica di Trieste, 
con lingua d'insegnamento italiana, è da 
coprirsi col principio dell’anno scolastico 
1906-07 un posto di docente per il tede- 
sco come materia principale ed altra lin- 
gua, oppure la geografia e storia. Don 

Istanze debitamente corredate e indi- 
rizzate al Ministero dell istruzione sa- 
tanno da prodursi al più tardi entro il 20 
luglio alla locale Luogotenenza. 

Istitato par le piccole industrie. Fra 
giorni si tiene a Reichenberg un con- 
gresso, dei direttori degli Istituti per il 
pramovimento delle piccole industrie. Vi 
parteciperà anche il direttore del nostro 
Istituto, ing. Goretti. 

L'Istituto triestino compirà quest'anno 
al congresso di Reichenberg lo studio 
iniziato l’anno scorso a Brinn sull’in- 
fiuenza dell'obbligo d’assicurazione de- 
gli operai alle Casse infortuni, sull’intro- 
duzione di motorini nella piccola in- 
dustria. 

Gli esercizi all'apeito per le scuole 
megie. Ieri si chiusero i giuochi incomin- 
‘ciati il 1. aprile sulla vasta spianata a 
pie’ del castello, che furono frequentati 
quest'anno da 600 allievi, delle tre scuole 
medie comunali. L’infaticabile proî. Eu- 
genio Paulin spiegò anche durante que- 
;sto periodo la sua zelante attività intro- 
ducendo nuovi giuochi e organizzando 
nell’ultima settimana alcune partite finali 
che destarono il massimo interesse della 
scolatesca. ba 

Fra gli allievi del Ginnasio comunale 
si distinsero al «trucco ad archi» i se- 
guenti: Pederzolli G. (II. c), Dall’Oste B. 
(IL. a), Gattorno M. (I. b) e Lion B. (III. a). 
Alle «bocce»: Colombis G. (I. b), Sartori 
A. (IT. b) e Polonio B. (III. b). Ai treni 
staffette: Gembrecich D. (I. b), Mazzon M. 
(I. b), Goceancig B. (II. a), Tolentino R. 
(IT. a), Devescovi S. (II. a) è Zavadean Ai 
(I. c). Allo «sfratto»: Almerigotti C. (IV. a) 
Fillinich B. (III. a), Crusiz G. (IV. a), Reis 
V. (IL. .b), Grego T (IV. a) e Gattorno A. 
(IV. a). La partita «al tamburello» si ten- 
ne per quattro ore di seguito; dopo lungo 
‘avvicendarsi di punti e di forze quasi pa- 
ri, diede i seguenti vincitori: Ivancich U, 
(VI.), Manzolini R.-(VI.), Ruzzier R, (VI) 
e Depiera 1. (VII b). : 

Fra gli allievi della Scuola tecnica (rea> 
le) all'Acquedotto si distinsero: Ai «tre- 


di tutti, provvedendo perchè le pensioni 


comodità: cuella dei 190.000 abitanti di 


ni-staffette»: Nepitello S. (III. b), Apollo= 


nio M. (III a), Fegitz P. (III. a) e Fronz 
(IN. a), Alla «palla al balzo»: Antonini MA ere 
(I. a), Brand] A, (I, a) e D'Agnolo A. (1, ara li 
Allo «sfratto»: Zandomeni A. (V. b), Seti Î i 
vanich D. (V. b), Sbriscia M. (V. b), Buoslp 11.84 
T. (INI. a) e Ghezzo M. (NI. a). persi 
Interessante quanto mai la partita «alfft on 
calcio» svoltasi fra una squadra del Gini f doi 
nasio comunale (partito rosso) cd UDAf a VOI 
della Scuola tecnica (partito verde). Riefmpie 
scl alla fine vincitrice la squadra dell?” DE 
Scuola tecnica composta degli allier ‘) } 
Dinon G. (I. a), Fanelli V. (I. a), Cattatie” o 
Rich A. (I. a), Cerglienco L. (I. a) e SUIT 2° 
pancig M. (I. c). CET 
La frequentazione fu ottima, Visifara 
il campo durante Je lesioni del Giana 
l'ispettore provinciale dott. F, Swida e 
direttore dell'istituto, on. Gristofolini. Esa 
sezioni del Ginnasio e della Scuola {ect ‘eni 
nica all’Acquedotto vennero istruite da ba: 
prof. E. Paulin quelle delia Scuola teclilmo Gi 
ca di S. Giacomo dal direttore della Scudtile isr 
la di ginnastica, N. Cobol, À ee 


Gonversione del Prestito 414% dellla m 
Città di Leopoli. + Informazioni del puift0 di. 
blico. La città di Leopoli ha deliberalif ipa: 
di offrire ai possessori delle obbligaz Mimencic 
del suo Prestito 444% la conversione “a 
queste verso titoli al 4%, in guisa che al 20, di 
l'atto della timbratura delle obbligazioNti dot 
416% in titoli al 4% il tagliando di cotowing 
ne 2.25 che va a scadere al 1. settembi@ii 
D. Vv. verrà pagato immediatamente ed da can 
lreciò il possessore dei titoli riceverà Uliecimo 
premio di conversione di corone 1.25 pi 
ogni corone 100 nominali. L'importo d 
Verrà pagato per contanti all'atto de 
timbratura ascende quindi a compless 
corone 3.50 per ogni corone 100 nemilk, face 
nali. Come il vecchio Prestito, anche lha. nl 
nuovo gode oltre alla garanzia della Cilto arti 
tà di Leopoli anche quella della. ProviMledica 
cia della Galizia; esso ha quindi pure dà, 
qualifica. di valore pupillare ed è esen 
dall'imposta sulla rendita, Quale sed 
conversione funge a Trieste la Filialftsse 
della Banca Union, presso la quale SMeroso, 
ranno da.presentarsi le Obbligazioni alli, 
timbratura. I relativi prospetti di conve 
sione sono ostensibili prevso la detta FI 


Mi mis 


‘onaci 


i pi. Dal 
liale. Le Obbligazioni del Prestito 416 9 che 
che a tutto .il.21 luglio p..v. non fosselt: sonc 


che viene offerto ai possessori delle 0) 

bligazioni 414%, è evidente che que 
avranno tutto l'interesse di approfitta 
di questa conversione, 


Consorzio dei falegnami, Tersera ‘allinciat 
8, nella sala Mally, in seconda convodfina, 9 
zione, presenti una dozzina di consortis@e 
seguì l'annunciato congresso del Consî 
zio tra falegnami ed ‘affini, allo scopo @ 
udire le dichiarazioni della Direzione dMonvegi 
presentava le dimissioni, Il presidelfp indi 
sig. Cante diede lettura di una dichia! 
zione della direzione. La dichiarazior4. 
rileva che i direttori accettarono la 
ca un anno e mezzo fa con tutta la but 
volontà di procurare il risollevame) 
morale e materiale della disgraziata Jita po] 
dustria. La direzione fece subito pratic simo, 
col Ministero, per tramite doll’Istituto.Phunziat 
il promuovimento delle piccole industilezia, c 
ed ottenne larghe promesse di appoge!/io part 
ma alle promesse - dice la relazionello, far? 
nessun fatto seguì, Delle concessioni cli 
dovevano essere fatte nella seduta pleDWbnoda 
tia tenutasi ultimamente a Vienna, null}. no 
consta ancora alla direzione in via 
ciale. Erano già state fatte pratiche più 
l'assunzione dei locali e per l’acquisi 
del legname per i tanto vagheggiati mi È 
gazzini cooperativi, ma le condizio 
chieste dalla Banca Popolare, che avé 
promesso il prestito, si presentarono Î 
accettabili. Però la sfiducia manifesta 
dalla Banca, secondo la direzione, al 
drebbe ricercata nell’apatia dei consorl 
sti in tale frangente. Gli sforzi della diff! 
zione del Consorzio e di quella della 
cietà fra scultori e decoratori in leg 
con l'appoggio della Delegazione mun 


va a morire passò sotto il protettorato de 
l'Istituto per il promuovimento delle pit‘ 
cole industrie, ma continua a vivere ti 
ora sc 
to sembra è morta prima di nascere, fiudice 


Dopo un discorso del sig. Florit che 
tica l’attività dell'Istituto delle piccole 
dustrie, il sig. Cante rileva che andifgono € 
qualora avesse dovuto subire le delusiof aprie 
di enti che promisero appoggio e poi négo em 
lo diedero, la Direzione avrebbe potullane n 
lottare ancora, ma l'indifferenza define ano) 
stessi falegnami la vinsero, Crede che fosca er 
i falegnami fossero meno apatici avrelf. fopo 
‘bero la possibilità di fare da sè, senMidie, vi 
| cercare l’appoggio di' terzi. br Gon 

Nessuno dei presenti, invitato, volle 
sumersi l’incarico di formare un comitaf quanti 
elettorale, per cui il presidente dichi che, c 
chiuso il congresso. 


Società dei servi dello Stato, Nelle ‘ 
lezioni generali della rappresentanza de 
la Società dei servi dello Stato, furo9! 
eletti; Giuseppe Sante] a presidente; Rbbe (ci 
tonio Drascie a vice-presidente; Gioval ca 
ni Sauli a segretario; Luigi Ljubit: 3 €! 


isegretario-sostituto; Francesco Vidizi 


frello, e 


Rodella, Giuseppe Reinis, Francesco SMPell 
Itori ai 


lich, Giovanni Vidali a direttori; Giu Î 
pe Daneu I, Tommaso Rocco, Giuse 

Schillan, Giovanni Velicogna a revisofi 
Pietro Caluci, Leopotdo Gulic, Fran 
sco Jurisevic, Ignazio Kosmerl, Matt@f!!, con 
Madrusan, Carlo Maurovie, FrancesQizio fu 
Pauletich I, Giovanni Rebek, Antoni 
Stoka, Giuseppe Torcello ad arbitri. | 


Il cuore dei leltori. Gi pervennero: 
A favore degli orfani Schorn: 


nato, Fanny e Guido cor. 10; Ninì e 
pon cor. 10; Augusta e Guidoscor. 2W 
pa cor. 8; M. cor. 10, NÉ 


if 11.80 ant, i 
Wargizioni varie. Ci pervennero: 
ita «alfr onorare la memoria del cav. Et 
I Gin Dominici, dal sig. Elio Musatty cor. 
é al favore del fondo orfani della Società 
impiegati civili. È 
onorare la memoria del sig. Giro- 
Gentilomo, dal signor, Giuseppe 
fischmied cor. 20, dai sigg. Luisa e 
6 Su Gentilomo cor. 30 a favore della 
| casa Gentilomo; dai sigg. Silvio 
taronil ‘hioro e consorte cor. 30 a favore di 
anagdvalescenti poveri che escono dall’O- 

iflale e cor. 20 a favore della Fraterni- 
ali misericordia; dal sig. Adolfo Gold- 
mnied cor. 20 a favore della Fraternita 
Misericordia. 
Per onorare la memoria del signor Gi- 
Mo Gentilomo pervennero all’Asilo in- 
bi israelitico dal signor Enrico Salem 


I signori Vito e Irene Milella, per ono- 
È la memoria del signor Girolamo Gen- 
fino di M., elargirono alla Guardia, me- 


razionimencio e scritturali, pervennero in 

ore dione della festa campestre di dome 
ugno: dal signor Ermenegildo Mazz: 
120, dal dott. Vittorio Cominotti cor. 15 
RI dott. Ruggero Polacco cor. 10. 


n ica si riunirono 
ed dia canottiera sociale per solennizzare 
‘è UHecimo anniversario della fondazione. 
Riondatore e presidente Camillo Piccio- 
Nestore dei canottieri triestini, i so- 
tollero dimostrare la loro riconoscen- 
per l’indefessa attività da lui spie- 
facendogli l’omaggio di una perga- 


ledica fu dettata da Attilio Hortis, 
monaca del tempo. Abbiamo avuto u- 


lei primi giorni di un’afa sciroccale e 
susseguenti di un vento molesto e 
Peroso, I bagni di mare incominciano 
“fessere bene frequentati, e la tempe- 
tra dell'acqua ieri aveva superato i 
IR. Dal bollettino meteorologico si ri- 
che il barometro è alto e sta sul 
"i; sono probabili però tempi variabili. 
e ultime ventiquattro ore si ebbero 
ì acquazzoni nelle regioni alpine; 
12 po bello e caldo altrove, L'Adriatico 
Imo. 

Jattie contagiose. Dal bollettino set- 
querknale sul movimento delle malattie 
fitte lagiose osservate nel nostro Comune 
leva che dal 16 al 283 corr. vennero 
neiati 5 casi di morbillo, 5 di scar- 
na, 9 di difterite e croup, 8 di per- 
e 5 di febbre tifoidea. Morirono: 1 
carlattina, 1 di difterite e croup, 1 
ertosse e'1 di febbre tifoidea. 
onvegni sociali. Il Club ciclistico trie- 
e per domenica 1. luglio una 
ciclistica alla volla di Udine-Palma- 
L'Unione corale darà stasera, alle 7, 
trattenimento drammatico, Seguiran- 


a al 
nvo. 
orti 
ons 
Opo 


Unziata una gita a prezzi popolari per 
usti &zia, col piroscafo «Nesazio». Il piro- 
poggio partirà alle 7 ant. dal molo San 
ione flo, farà il tragitto in ore 4.30 e ripar- 
fi da Venezia alle 8 di sera. La gila 
oda anche per coloro che si recano 
îlano a visitare l’Esposizione mon- 
è del Sempione. 
Zita per mare. Oggi, tempo permelten- 
{Si faranno - oltre a quelle già annun- 
e - Je seguenti gile per mare: 
r Capodistria, col «San Giusto». Par- 
sita alle 3; ritorno alle 5 e alle 7.30. 
r Miramar, col piroscafo «Miramar 
artenze alle 9.30 ant. e alle 3 pom.; 
no alla 1 e alle 6 pom. 
‘#ter Sistiana, col «Miramar I». Parten- 
@lle. 9.30. ant., 3 e 6.30 pom.; ritorno 
Îy 12.15, 5.10 e 9 pom. 
peiti rinvenuti. Furono depositati al 
Ufficio d'amministrazione i se- 
ti oggetti rinvenuti: 
n ombrello da signora dimenticato 
ineni| nostro Salone d'informazioni. - Una 
mangia da bamlino rinvenuta in via Sta- 
dalla ragazza Giovanna Pollach. - 
tse fotogrefie rinvenute in via del 
tario da Guido Bulfoni. - Alcune chia- 
e tigfinvenute silla via, " a 
sposto svaligianento del negozio Vecchiet. 
ora sopraluoghi, Termattina alle 11 

ludice ist'uttore dott. Barzal fece un 
re SÎ0 sopralvogo nel’ negozio Vecchiet. 
die i gioni antecedenti il Vecchiet 
fine acconpagnato ivi in vettura e scor- 
id da due agenti di polizia, Siccome il 
(@pzio è :neora chiuso per disposizione 
ne giudice istruttore che trova necessa- 
re @gtale msura per i continui rilievi che 
le fffta priticando, le chiavi dell'esercizio 
ono consegnate al Vecchiet soltanto 
f aprie e chiudere quando, giunge sul 
go cm la commissione, e poscia ri- 
anein custodia del giudice. Così av- 
degne anche iermattina. Il Vecchiet aprì 
‘he $osca entrarono il giudice e il suo udi- 
fopo dopo, fatto chiamare colà dal 
je, vi si recava il perito meccanico 
vr Camenda, direttore dell’attigua. of- 
Na della vedova Artuso. 
quanto si dice sarebbe stato consta- 
che, contrariamente a Quanto rìitene- 
I) gli organi di polizia che assunsero 
gimi rilievi, il foro nella cassaforte 

del deve essere stato ‘praticato diretta- 
a fre a colpi di scalpello, bensì inizian- 


i |ve, ma la chiave del «tesoro» della stessa 


settimana caldissima, con l'aggravan-! 


slui il pagamento di una giterella, si ri- 


lora si recò a prendere anche l’aman 


qu 


po 


lag chi praticò il foro.sulla cassaforte. Va 


notato pure che colà dove fu trovato 
questo pezzo di ordigno, tempo addietro, 
c'era il lavoratorio che poi fu traslocato 
al secondo piano. Verso l’una il sopra- 
luogo’ era finito e usciti tutti, il Vecchiet 
chiuse, consegnò le chiavi all’uditore del 
giudice, e risalito in vettura con gli a 
genti venne nuovamente accompagnato 
agli arresti, 

Alle 4 del pomeriggio il giudice ricom- 
pariva sul luogo; erano con esso oltre 
all'uditore, due agenti di polizia, che ri- 
cevettero : l'ordine di mettersi nell'atrio 
della casa dove è situato il negozio e al 
secondo piano della quale evvi il Javora- 
torio. Le chiavi di questo, come si sa, do- 
po la prima perquisizione,» furono dal 
giudice riconsegnate al sisnor Bucher, 
socio del Vecchiet. 

Il dott. Barzal si recò quindi nel lavo- 
ratorio dove trovò soltanto il direttore 
dello stesso, poichè il signor Bucher si 
era recato a casa, Il giudice diede l’ordi- 
ne di far venire subito quest’ultimo e 
questa chiamata deve ascriversi al fatto 
che nel lavoratorio vi è una cassaforte 
della quale il giudice possedeva la chia- 


era fn mano del Bucher. Comparso que- 
sto il giudice visitò anche nel «tesoro», 
poi fece visitare nuovamente il lavorato- 
rio, e vi rimase un paio d’ore. Quando 
se n'andò consegnò al sisnor Bucher an- 
che le chiavi della cassaforte. 

Frattanto già dalle 5 nel negozio era 
stato riaccompagnato dagli agenti l’arre- 
stato Vecchiet, e sceso dal lavoratorio vi 
si recò ivi il giudice. Uscirono tutti di la 
appena verso le 8, e anche questa volta 
il signor Vecchiet chiuse la saracinesca 
d’ingresso per poi consegnare le chiavi 
all'uditore. Questa volta però fu osser- 
vato che il giudice andandosene aveva 
salutato l’arrestato levandosi il cappello. 
‘Giù sulla via dalle 5 ‘alle 8 il ragazzo 
Giorgio Dobner, apprendista del negozio 
Vecchiet, aveva atteso con rara pazienza 
che il principale fosse ‘uscito di là. per 
salutarlo e chiedergli come stesse: Gra- 
zie, grazie, disse il Vecchiet stendendo 
la mano al ragazzo, e soggiunse: Ti pre- 
go Giorgio, va a salutarmi i mici figli. Da 
un bacio a tutti, e di’ a Carletto che ri- 
tornerò presto. 

Il Vecchiet ha quattro figlioletti, il più 
grandicello dei quali di 6 anni e che por- 
ta il nome del padre. 

‘Quindi il Vecchiet, a piedi si recò sino 
dalla parte opposta del Corso, dove salì 
in una vettura seguìto dagli agenti, e fu 
di nuovo ricondotto agli arresti. 

Ancora un particolare: Mentre il giu- 
dice si trovava nel negozio, il signor Bu- 
cher lo faceva avvertito che essendo sa- 
bato egli doveva pagare gli operai e gli 
agenti, e siccome il dott. Barzal teneva 
in sua custodia il denaro che trovavasi 
nel «tesoro» della cassa forata, lo prega- 
va di occuparsi della faccenda. Il giudice 
inviava poco dopo il denaro per pagare 
i dipendenti. 

Una fantesca che fa il pronrio comodo 
eun padrone nell’imbarazzo. Al signor R- 
manuele Zaftschitz, abitante in via del 
Campanile N. 11, accadde l’altra sera un 
fatto quanto mai seccante ed insieme: co- 
micissimo. Rincasato verso le 8, il signo- 
re trovò la porta chiusa e, non avendo 
ottenuto alcuna risposta ai replicati colpi 
dati all’uscio e agli strappi di campanel- 
lo, si recò in cerca della propria fantesca 
Francesca N., di 36 anni. La trovò alcuni 
minuti dopo mentre stava bevendo alle- 
gramente in compagnia di una guardia di 
finanza in una trattoria di piazza del Pon- 
terosso e, dopo averla invitata a rincasa- 
re, non essendo stato ascoltato, le chiese 
la chiave di casa. 

— Lei la la vol e mi no ghe la dago - 
Ttispose ridendo la donna - la comanda 
sempre lei, stasera voio comandar mi... 
El andarà a casa quando che me como- 
darà a mi, 

— Ma io ti licenzierò. 

— Benon: doman el farà lu, stasera 
fazzo mi. 

Stanco della seccante discussione con 
la donna che appariva alquanto brilla, il 
signore comunicò la cosa ad una guardia 
e questa tentò a sua volta di commuovere 
la caparbia fantesca. Questa fu irremo- 
vibile. «No dago le ciave - esclamò - 
gnanca se vien un regimento de militari 
coi canoni», La guardia allora Ja invitò 
a seguirlo all'ispettorato del quartiere ‘e 
quando, dopo essersi fatto alquanto pre- 
gare, la fantesca si decise ad alzarsi, un 
vetturale che si trovava presso la. porta 
dell'osteria esclamò: «No la stia andar, 
no la stia andar!». La guardia intimò al- 
l’imprudente di seguirla anche lui all’i- 
speltorato. Nel frattempo però, il compa- 
gno della fantesca, la guardia di finanza, 
subedorando il tempo infido, aveva a 
bandonato la donna e si era nascosto nel 
negozio di Caterina Vuga, nella stessa 
piazza, ed il vetturale, che attendeva da 


fiutò di seguire la guardia temendo che 
il finanziere potesse approfittare del con- 
rattempo per svignarsela, La guardia al- 
1) 
della fantesca e condusse tutti e tre al- 
'ispettorato di via dei Rettori, dove ja 
donna consegnò finalmente le chiavi. Il 
vellurale, che fu assunto a verbale, si 
alificò per Riccardo Z. e la guardia di 
anza per Carlo G. Ed il sig. Zaftschitz 
è finalmente rincasare. 

A proposito di un suicidio. Il sig..Va- 
entino Franzin, marito di quell’infelice 


fin 


COMUNICATI *) 


L'Associazione italiana di he- 
neficenza porge riverente omaggio 
alla memoria del compianto Signor 
Pietro Slocovich che l'ha benefi- 
cata col cospicuo importo di Corone 
Cinquecento. 


La ditta F. Devescovi 
(Piazza della Borsa N. 1) 
sopraccarica di lavoro, si 
serve di questo mezzo per 
chiedere scusa alla sua 
spett. Clientela se di que- 
sti giorni non fu in grado 
di usare le attenzioni d’uso 
verso chi sempre ed in 
ogni occasione ebbe ad 
appoggiarla. 


L’Officina comunale del gas illami- 
nante avvisa il P. T. Pubblico d'aver a- 
‘dottato in via provvisoria, dal 25 corr. al 
15 settembre, l'orario ininterrotto nei 
propri uffici d'amministrazione, e. preci- 
samente dalle ore 8 ant. alle ore 8 pom., 
rimanendo inalterato l'orario degli uffici |} 
d'installazione al pianoterra;, dalle ore 
7.30 ant. alle 4.80 pom, 

‘frieste, 28 giugno 1906. 


AVVISO. 
Ml sottoscritto, amministratore della 
massa concursuale di Antonio Gillo, 


vende alle sotto indicate condizioni le 
merci, mobili ed utensili idel ‘negozio ej 
magazzino dell'oberato stimati a com-;j 
plessive corone 26.703.94: 
1. la venidita seguirà in un solo o più! 
lotti mediante gara nello studio dell’am-!f 
ministratore al N. 11 in via Cassa di Ri-| 
spanmio I p. il giorno 28 giugno a. c.,|il 
ore 11 ant.; 
2. sarà libero all'’amministratore di ac- 
cettare 0 respingere la miglior offerta; | 
3. gli oblatori dovranno depositare un 'f 
vadio di corone 2700 e, approvata l’asta! 
da parte dell'amministratore, ritirare to- 
sto tutte le merci, mobili ed utensili ver-| 
so pagamento in contanti del saldo prez- 
«20 di delibera. I 
Per ispezione dell'inventario e delle! 
merci e per altre informazioni i rifletten-! 
ti possono rivolgersi al sottoscritto. 


Ayv. dott, Ottone Renner. 


AVVISO 


Disponibili dal 1. al 31 luglio a. c.jik 
circa quintali 1000 orzo, 200 frumento, | ‘ 
qualità commerciale, burattata. Oîferte |W 
da indirizzarsi all'I. R. Ufficio di Econo- 
mia Agricola in Zaravecchia. 


AVVISO DI GONCORSO. 

Fino al giorno 5. luglio a. c. resta aper- (ji 
to il comcorso al posto di guardia comu. | ji 
nale per il Comune locale ‘di Cittanova. | 

L’emolumento è di corone 60 mensili | 
con corone 60 annue quale indenmizzo | jh 
di montura. Si «sigono documenti com-|tf 


| 
It 


provanti Ja conoscenza della lingua ita- di 

liana, il saper leggere e scrivere, la sar 
na costituzione fisica, la buona condotta, | 

la fede di nascita, il luogo di pertinenza 1} 

e i servizi finora prestati. { 

DAL MUNICIPIO DI CITTANOVA S 

li 22 giugno 1906. il 

Tì Podestà: A. Davanzo, i 
someone | 

N. 4608. | 

AVVISO DI CONCORSO. Ii 

Nel Ginnasio-Reale provinciale di Pi- {tl 

sino ,col primicipio del nuovo anno sco- di 


lastico 1906-07 si rende vacante una cat-| 
tedra di chimica (materia principale). 
L'emolumento iper questa cattedra è 
fissato dalla legge dello Stato d. d. 19 
settembre 1898 N. 173; inoltre gli inse- 
smanti del Ginnasio-Reale provinciale 
di Pisino godono d'un aumento del 50% 
sull’aggiunta di attività, e le loro pen- 
sioni vengono regolate secondo le norme 
in vigore per i docenti governativi. 
Le istanze, corredate dei necessari do- 
cumenti, od in ispecie di quelli della. cit- 
tadinanza austriaca e della sana e ro- 
busta costituzione fisica, si presenteran- 
no «fino ai 25 luglio a. c. alla sottoscritta, 
e per via ufficiosa, qualora il concorren- 
te insegnasse in qualche scuola media. 
Desiderando questi, giusta le disposizio- 
ni del $ 10 di detta legge, che gli venga 
computato il servizio prestato in qualità 
di supplente, dovrà di ciò far cenno nel- 
l'istanza stessa. 
Non presentandosi concorrenti con a- 
bilitazione completa, si prenderanno in 
considerazione Je istanze di candidati al 
magistero, ai quali si assegna uno sti- 
pendio fino a 2800 corone, 
Parenzo, 22 ‘giugno 1906. 
Dalla Giunta Provinciale dell'Istria. 
da Trento, 585 di altitudine, 


Roncegno, stenti arci 
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Biazione della ferrovia della 
Valsugana, 1!/, ora distante 


si 


Nel Salone d'informazioni del «Piccolo» Telefono gratuito a disposizione del pubblico. 
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5A SS LAZ ASELZESLOZZAZA 


Causa rinnovazione dello stabile 
ento del negozio 


s + al metro soldi 12 


13 
. 12 
20 
38 
68 


Grande partita Batiste bianche . . 
Grande partita Percail isegni modemi . 

Grande partita Zefit sentiti disegni 7 
Grande partita Zefir inglesi ; 
Grande partita Stoffe da sianora au. m 
Grande partita foulard di seta csegni modemi 


mr 


GRANDE PARTITA 
Seterie per bluse e vestit 


che costava prima a fiorini 1.40, 2. 
si vende adesso a soldi O il metro 


Ù ® 


\ 


y 
Stoffe da uomo ia icon & 
Grande partita Batista foulard isegrimoimi ,- , 80 
Asciusameni con frandie nz in. le 22 
fior 75 
al metro soldi 50 


LI . CI . 


Fornimenti da favola per 6 persone. 
Tela da lenzuola mezzo lino, altezza 156 cm. 
Vilrase . 


a 


one: Incassi di merlo 
' GRANDE PARTITA 


Merli, Guipure, Yalencienne e Bretonne 


lie costava prima soldi 25-60 al metro 
si vende adesso a soldi £3 al metro 


presso 


° U) 


, soltanto Gorso 


FIUME, CORSO ll. 


Telefono 498 


Ò 
d 


Ò 


A 


Giardihò Pubblico 


® Stabilimento tipografico Ge- 
novese, Piazza San Gior- 
‘pio, Genova, abile com- 


Questa sera dalle 5 alle {{!/, 


GRANDE GONGERTO MILITARE 


positore, lavorante, 
proto. Ottime referenze, 
serietà, possibilmente am- 


plte 
Sh lavoro con un trapano comune. 
jîbbe cioè stato usato in iparte un si- 


te arsenicale ferruginmosa, raccoman-| 


Amalia Franzin precipitatasi ieri l'altro leali ta; ò 
data da primarie autorità mediche, per bagni 


dalla finestra della propria abitazione in 


Cercasi 


na già provato dagli scassinatori În | via Antonio Caccia e rimasta morta sul CRI a migliaio Ici SODO ILUODAO An Se 
Praticati 2/cUNI | colpo, ci prega di rilevare che non aven-|le malattie del sangue. muliebri e’ nervose, lei 1. Marcia. 9. Wagner. Fantasia dell’ opera «Parsi. Lor et De RaRnA-poalzione. 
do Ja donna manifestato idee di suicidio, | malattie della. pelle, morbo di Basedow, Malaria, | 2. Reinhardt, sFrauenaugen». Valzer. fal». | 
ed essendo stata molto corta di vista, po- | 80,2". 3. Gounod. «Notte di Walpurga», nell'opera | 10. Offenbach: Frammenti dell'operetta «Or- Restaurant BOSCHETTO 


Stabilimento balneare Grana Hé- 


«Faust». 


aluna, si sarebbero poi spezzate le |trebbe trattarsi anzichè di suicidio, di IRE ENO 


Msi 1 A tel des Bains ec IPark- Hòtel di pri=|4, Leoncavallo. Grande fantasia dell'opera (0) 1 

Gupiunture di lieve spessore. rimaste |una disgrazia, mentre la poveretta si era |missime ordime con 250 stanze e saloni «I Pagliacci». s 11. Robaldi. ARIDO Conndenias Ro: Oggi Domenica R4 Giugno ( 
sopfi n foro e l'altro servendosi dello |affacciata alla finestra in attesa dei fi-|ed AGE MI o 5. Lecocq. Potpourrì op. «Girofiè-Girofià», manza. j : Auerore:6; pol 

i i i i o-|gli i i TI DARA RI OA NOA ZA ” os d RIPOSO. 12. a) Asch. «The Britisch Patroul» pezzo 
9 Sijbello, e poscia SA ada gli o-|gliuoletti che in quel momento stavano [stagione 16 Aprils-1. Novembre, ©. ©. © |6. Rossini. Ouverices i l'opera «Il Barbie. SA Mor 
uselfitori avrebbero sollevata. la. lamiera | per rincasare. ‘ Prospetti ed informazioni dalla. Direzione re di Siviglia». D) Strauss. Canzone del fischio dell'op.| 
sopifrodo che la stessa rimaneva da una! Cronaca dei fuzti. I ladri specialisti in | dello Stabilimento Balneare. | 7. Verdi. Grande fantasia dell'opera «La «Primavera scapigliata». 
; attaccata, ma permetteva dalla par-| apparati del gas tornano a lavorare. Walt] 4) 0E7 Redazione si «dichia estranea Santa Soprenia Traviata». 13. Lincke. Varietà. Poipounrì. sostenuto dalla 


8. Strauss. «Burschenwanderun». — Polca|14. Sunné. Coletta. Valzer. 
francese. 15. Marcia finale. 


TI 


Marchi di fabbrica per fuifi i paegi 


procura 


M GELSHAUS | 


" s n tubi d’aria, . . cor. 3.40 
si ingegnere e patrocinatore giurato per brevetti 
Vienna, VII, Siebensterngasse 7, (dirimpetto DI. r. Ufficio patenti fl! Spedizioni verso rivalsa 


Indirizzo per telegrammi: «Protektion». Vienna. Telefono interurbano 3707, iL. BACK & (HA Vienna I Schottenring 17 


posta il passaggio di una mano. 

îti, continuando la perquisizione nel 
cestiizio fu rinvenuto in un. angolo, ab-, 
ton/fionato, il manico rotto di un trapano 
lune che dal Vecchiet fu riconosciuto 
Mte pare a suo tempo degli ordigni di 
fto, ma si constatò pure:che quel ma- 
ì, coperto di polvere, non aveva da 
tempo alcuna punta e che anche 
nia corrispondente allo stesso sa- 
stata di gran lunga più “piccola 
i dovrebbe essere quella adoperata 


che mese fa la cronaca aveva registrato 
una quantità di furti commessi a danno 
dell’Oîficina comunale del gas, di pro- 
prietarî di case e di esercizi pubblici, ma 
poi detti furti erano cessati come per in- 
canto. I ladri si erano dati ad altro ge- 
nere o avevano creduto opportuno di sos- 
pendere le loro operazioni per tema di 
brutte sorprese? Non lo si sa, quello che 
si sa si è che riprendono la loro attività. 
Teri notte tolsero l'apparato Auer a sette 
fanali esterni della trattoria della signora 


glia, forma quanto al contenuto è non assume alcuna 
responsabilità fuori di qi oluta dalla, legge. 


Banda delli. rego. Fanti N. 97 


Sotto la personale direzione del m.o sig. Teply © 
i Devotissimo G. Zòchmann 


Pneumatici 


PER BICICLETTE S 
primissima marca con certificato di garanzia. 
coperture . , . cor 5.20 


a giovane di costumi illibati, con capital 
30-40,000 corone, bella carriera quale 
socio cassiere -:tenitore di libri di azienda 


commerciale bene avviata da estendersi. 
Offerte sub .Buon'armonia“ al Piceolo. | 


e N TT De _ —____’——’‘’’r 


‘convincersi che l'O. lo aveva guibbato ven- 


IL PICCOLO, nag. IV, 24 Giugno 


Talia 


1908, N. 8927. 


Regina Depretis, al pianterreno del Poli- 

«teama Rossetti, arrecandotil danno. di 14 
corone, La cosa fu comunicata all'ispet@ 
forato. «li. via Luigi Ricci. 

* Andrea Possedel, di 33 anni, da Sun, 
‘distretto di Pinguente, si recò l’altra sera 
nell’alloggio popolare di via Pondares e, 
mentre attendeva vehe il custode gli.as: 
segnasse.il letto,.fu derubato da uno sco- 
nosciuto del portamonete contenente 28 
corone e.48 centesimi, 

* Il signor Giuseppe Cosmitz, abitante 
in via di Torre bianca N. 45, tiene i suoi 
cavalli ed i suoi legmi nello stallaggio di 
Giuseppe Gaspardis, ineviardella Madon- 
nina N. 11. Jerlaltro mattina, il signor 
Cosmitz, recatosi nello stallaggio per far 
attaccare, constatò la sparizione di un 
orologio d’argento del valore di 40 corone 
che aveva lasciato in una borsa di pelle 
in una delle sue vethite. Il'furto sarebbe 
stato commesso fra le 9 di sera di giovedì 
e le 5 di mattina di venerdì, 

* Venerdì fra le 8 di mattina e.le 10 
di sera, i ladri penetrarono con una chia- 
ve adulterina nell’abitazione di Giovanna 
Veschnig, in via della Madonnina N. 52, 
e dal cassetto di un armadio nella camera 
da letto-rubarono una catenella d'argento 
con ciondolo del:valete di 8..corone e due 
‘corone in denaro. i 3 

Le stranezze di un infelice. Quel tale 
Frariceseo Rupnik, di 24 anni, impiegato 
privato, da Gorizia, che, come ieri nar- 
rammo, venerdì sera fu arrestato all'«H6- 
tel Moncenisio» perchè nella mattina si 
era ‘(recato a chiedere aiuto al console 
germanico ed.aveva minacciato con una 
rivoltella, è stato rilasciato in libertà per- 
chè potè convincere di non aver tentato 
di nuocere ad alcuno. 

—.To.- disse lo sventurato - mi sono 
recato dal console a supplicarlo di accor- 
darmi un sussidio col quale mi sarei re- 
cato in Germania in cerca di quella for+ 
tuna.ehe fino ad ora mi fu avversa, è, .a- 
vendo ricevuto un diniego, mi sentii af- 
fluire il sangue alla testa e, colto da di- 
sperazione, estrassi la rivoltella escla- 
mando: «Ma allora io sono perduto, non 
ho più neanche questa speranza e non 
mi rimane che uccidermi», Allora estrassi 
la rivoltella è, se non mi avessero disaf 
mato, ora io non sarei più fra i viventi, 
Il console, che si recò alla polizia, feon- 
fermò il deposto del giovanotto: questi 
infatti aveva minacciato di uccidersi ma 
gli impiegati, vedendolo armalò di rival- 
tella, ‘avevano îmmaginato che volesse at 
tentare alla vita del vice-console e lo a- 
Vevano disarmato. 

Il Rupnik, ch'era pr870 della licenza di 
porto d'armi, verfà pumito soltanto per 
questa contravvenzione. 

Gronaca trigla, Ieri anrivo qui piove- 
Niente da Fiume, accompagnato da per- 
sona.amica, il sig. Giuseppe V. il quale 
Wa aleuni giorni era in preda a megalo- 
mania. Accompagnato héella»sua abitazio» 
he in via S. Michele, la famiglia dovette 

| chiedere. l'intervento della Guardia me- 
dica, perch l’infelice commelteva, ecees- 
(si e stramezze. Il dattore, adéorso; ordinò 
che il V. fosse inviato all'Ospitale. Prima 
però.chela famiglia si decidesse a questo 
egli usel improvvisamente da casa, ma 
dopò qualche tempo fu rintracciato e ri- 
condotto, Chiamato poi il signor Treves, 
‘questi accorse con due infermieri e me- 
diante una yeltura, fece accompagnare il 
V. all'Ospitale. 
. Ta misteriosa fine di un cavallo. Nella 
«mattinadel 18 corr., il carretliere Gio- 
vanni Gravagna, abitante. in Cologna N. 
213, ricevelto la visita del proprio dolle- 
ga Casimiro O., abitante in Scorcola, il 
quale,:depo avergli detto di essere senza 
occupazione e di trovarsi in critiche con- 
dizioni finanziarie, 16 pregò di offrireli il 
‘modo di guadagnarsi un pezzo di pane. 
Il Gravagna, commosso, aifidò al carret- 
tiere un carro a scalone tirato da due eà- 
valli, perchè potesse!recarsi in piazza a 
ilavorare. Alla maltina del giorno seguen- 
te il O. ricomparve nello stallaggio dél 
Cravagna con il carro tirato da un sélo 
cavallo. Dov'era l'altro? ILearrettiere, che 
appariva tutto sgomento; narrò che glielo 
avevano rubato: mettre esso si trovava) 
gol veicolo in piazza dei Foraggi, un i- 
gnoto nonchè audace malfattore era riu- 
Scito a staccare l’animale e ad allonta- 
narsi senza che esso sì accorgesse di 
hulia. 

Il Cravagna non la bevette ma, prima 
di incolpare il collega, volle fare alcune 
indagini sulla fine del cavallo, e pure non 
avendo scopertomilladi positivo, fittà. col 


dlendo l’animale, ein questo sense pre- 
sentò denuncia &l commissariato di Guar- 
diella. Il cavallo valeva 160 gorone. 

Ragazzo inoendiario, Il signor Wrnesto 
Grusovin, proprietàtio di un cinémato- 
grafo piantalo sul fondo Banelli, in via 
Ugo Foscolo, fece arrestare l’altra sera il 
Tatazzo di 13.anni.e mazzo Filippo L,, 
«Abitante in via del Molimo af vento, per- 
chè lo sorprese mentre lanciava ‘aleuni 
fiammiferi accesi sopra la tenda del te- 
cinto in cui si trova l'apparato. Il ra- 
gazzo ricevette una solenne.ramanzina 
poi fu consegnato ui genitori per la corre- 
Zione domestica, 

Piccoli incendi. Ieri sera allo 6.30 fu- 
Tono avvertiti i virili che vin via delle 
Becchorie vecchie N. 4, nella cucina del 
Quartiere al primo piano era sovppiato uf 
incendio. Accorsi i vigili del palazzo co- 
munale e quelli dell'appostamento piim- 
‘cipale trovarono che, nella Cucina’ sud- 
detta. si era incendiato ‘un imucclito» di 
cenci, il ci fumo aveva dato l'allarme, 
Iiuoco.però era stato rià spento dai ca- 
sigliani. e. dai vicini di. casa; 

* Un-altro- piccolo incendio si mani- 
foslò audi ima terrazza dello stabilimeît- 
to di ‘bagni in via dei Gelsi N. 14 Sfera 
no incendiàte. l'algare Ja Urivestitura di 
legno di un grande+cassone d'acqua, la 
quale ‘servi pure al primi-accorsi per {- 
spegnareil piccolo fuoco, 

Falso nliarme. Teri notte, verso le 2, 
un assessore mapistratuale, passando per 
via della Brocureria, vide the al»primo 
pianb ‘della'casa Ni 6 ‘c’era èltiarò, è gic- 
come quivi sono gli uffici dell'autorità ini 
duatrialo; si insospetti che si trattasse o 
d’ineendio 0 d'un tentato furto.. Awvertì 
subito i vigili.di via della Léggia, i quali 
si recarono. colà con una scala a mezzo 
della. quale entrarono. nell'ufficio per. la 


Sposa testittisce i doni. — Curioso, Santa 


Dopo una partita a bigHardo, L'altra se- 
ra. alle 8.30, nel «Caffè Rosa», in via del- 
la Barriera vecchia N. 4, entrarono due 
uomini, uno sulla quarantina e l'altro sui 
vent'anni, entrambi vestiti da' operai, i 
quali, dopo aver preso una tazza di caffè, 
decisero di fare una partita a bigliardo. 
Sulle prime le cose andarono per la me- 
glio, ma quando.la partita era sul finire 
i due uomini si diedero a litigare e fini- 
rono con l'azzuffarsi. Il direttore di ban- 
ico Luigi Ciana ed il tavoleggiante Luigi 
Marconi intervennero e separarono i con- 
tendenti: Questi allora se la presero con- 
cordi con essi e li colpirono con pugni; 
poi, avendo udito che si era chiesto l’in- 
tervento delle guardie, se la svignarono, 
I percossi però li seguirono e, in via del 
Torrente, li fecero arrestare. 

All’impiegato che li interrogò, gli arre- 
stati si qualificarono per Alessandro Z., 
di 41 anno, calzolaio, abitante in via S. 
Maurizio, e Guido P., di 21 anno, operaio, 
abitante in via Stadion. Furono assunti a 
verbale e poi rilagoiati. 

Zuffa e sue consegrenze. Entrambi in- 
tendevano di essere dalla parte della ra- 
gione e, siccome non potevano mettersi 
d'accordo ragionando, finirono ‘con l'av- 
ventarsi uno su l’altro e somministrarsi 
vicendevolmente ina buona dose di pu- 
gni e ceffoni. Durante la zuffa poi, uno 
dei due contendenti, che .si misuravano 
sotto la loggia del Municipio, prese l'av- 
versario per la vita con l'intenzione di 
atterrarlo, ma invece non riuscì ad altro 
che a farlo cadere sui vetri.di uno degli 
albi ivi esistenti; Andò in frantumi una 
lastra del valore di 3 corone e perciò i 
due litiganti furono condotti all’ispettora- 
to del quartiere dove si qualifiearono l'u- 
no per Luigi Z., di 25 anni, abitante in 
via del Farneto, e l’altro per Carlo P., di 
39 anni, abitante in via Gaspare (Cozzi. 
Promisera di risarcire il danno arrecato e 
perciò furono rilasciati. 

Ferimento, A richiesta di Vittorio Rin- 
cinich, di 19 anni, fabbro, abitante in via 
Sant'Amastasio:N. 13, e occupato nel la- 
toratorio di Bartolomeo Delach; in via 
Ruggero Manna N, 11, fu arrestato ieri 
l’altro il suo collega Andrea V., di 55 an- 
ni, abitante in via Giuseppe Gatteri. Alla 
polizia il Rincinich narrò che un momen- 
to.prima, inseguito ad un altereo; il V.. 
gli aveva scagliato contro un pezzo di 
ferro, cagionandogli una ferita alla testa. 


sciato. 


‘dell'«tgea» fu chiamato ieri d'ulsenza in 


Lila quale avova bevuto accidentalmente 
una quantità di spirito canforato. Il dot- 
tore la assogrettò alla lavatura dello sto- 
maco. 

Per mano altrui. Ieri ricorse alla Stax 
zione centrale di soccorso il manovale 
Andréèa Marussig, di 21 anni, abitante in 
via Ireneo della Croce 9, il quale era sta- 
to urtato deliberatamente e, cadendo, a- 
veva riportato una ferita lacero-contusa 
al capo. Fu medicato. 

Durante il lavoro, Teri mattina il car- 
pentiere Bortolo Ricceohon, «di 59 anni; 
abitante in via Giuseppe Captin 5, lavo- 
rava al cantiere San Marco, quando gli 
mancò un piede e cadde da una scala 
riportando molteplici contusioni in varie 
parti del corpo. Fu medicato nell'ambula- 
terio dell’eIgea» e poi venne accompa- 
gnato all'Ospedale ove fu accolto nella 
quarta divisione. 

Pietro Cuttin, di 43, anni, bradéiante, 
abilante in via del Belvedere 18, mentre 
lavorava al Punto franco, ieri nel pome- 
riggio, si impigliò il piede destro fra due 
pietre: e riportò uma ferita» alla tibia. Ri- 
cevette le prime cure dal dottore della 
Guardia medica e. poi venne ascompa- 
fghnato all'Ospedale ove fu adcolto nella 
quarta divisione. 

Cadute. Ieri nel pomeriggio il dottore 
della ‘Guardia medica fu chiamato vin via 
del Farneto 12 ove trovò il falegname 
Antonio Schvab, di 70 anni, il quale era 
caduto \ed aveva riportato nna frattara 
alla decima costola sinistra. Gli furono 
prestate le cure necessarie. 

La ragazzina di 7 anni Giustina Gra- 
ber, abitante in via della Coricondia 4, 
ieri, cadendo, si produsse una ferita alla 
fronte. Ricorse alla Guatdia medica. 

Il marittimo Francesco Vuscovich, di 
28 anni, fuochista.a bordo del piroscafo 
«Supin» cadendo ieri dalla coperta nella 
stiva, riportò alcune contusioni in varie 
parti del corpo è dovette rieorrere alle 
cure del medico dell’«Igea». 

Lesioni accidentali. Ricorsero ieri alla 
Guardia medica per le necessarie eure: 


bitante & Opicina 299, pef una ferita di 
taglio al polso destro; Gelsomin Gelso- 
mini, di 5 anni, abitante in via S. Fran- 
cesco d'Assisi 14, per una forita di ta- 
glio alla pianta del piede destro; Adal- 
gisa Stachiz, di 19 anni, abitante in via 
degli Artisti 8, per contusioni alla fron- 
te e lacerazioni al dorso della mano de- 
strag «Carlo Pinato; di 20 anni, barbiere, 
labitàhte in via Donota 27, per una ferita 
di taglio al pollice della mano destra; 
Giacomo Turco, . di 8 anni, abitante a 

uggia; per una contusione  all’oechio 
sinistro, 

Corrispondenza aperta, — Cinioso per 
motti. Segretario di Stato è il ministro: 
ogni ministro ha, in Italia, un sottosegre- 
tario. Im Austria nonvo'è sottosegretario. — 
Pranzo. Quell'ammunzio fu pubblicato nel 
«Piccolo» dell'8 aprile. — Vidla. Di solito 
quando avviene rottura di fidanzamento, la 


Olga: 21 luglio: 
mon c'è. 

Notizie rieteorolotjiibhe, Teri termpera- 
tura ore 7 ant, 22.0, ore 2 pom, 27,— (. 
- Altezza barometrica ore 12 mer, 762.0, 
Oggi: alta marea 11.88. ant. e 9.48 pom. 
- Bassa marca 449 ant. e 4.40 pom. 

imi giorno una. Al caffè, 
— (Come mai i tuoi capelli sono molto 


= Suturno. Sant'Arvedo 


IV. fu assunto a verbale e poi rila-|| 


Avvelenamento involontaio. Il modico. || 


via della Barsa ove trovò la signora: M.|. 


Rodolfo Soasich; di 18 anni, fabbro, a-|| 


e lo metto in vendita a soldi 28 il litro. Per osti) 


LUOGHI DI CURA - VILLEGGIATURE - BAGNI - ALBERGHI 


VETRIOLO Grand Hotel Milano | 


GIUGNO-SETTEMBRE, 

Casa di primo ordine re- 
centementevingrandita, vi 
cina ai. bagni. Nuove gran= 


Cura balneare e cli- 
matica a m. 
sim. Stazione forrov. 


spetti fornisce il prop, fort. 
GIOVANNI 0SS. tennis. 


PENSION TEICHHOF 


a 495 metri, 4 minuti distante dalla stazione 

omonima della ferr, elettrica Graz-Mariatrost. 

Bosco. Stanze compreso finissimo costo da 0o- 
rone 5 in più al giorno, per persona. 


HOTEL VITTORIA. 
= SAGRADO = 


Luogo indicatissima per villeggiatura 
VASTO GIARDINO E CAMPAGNA 
Stanze bene arredate. Squisita cucina. Vini scelti 
Servizio inappuntabile. Prezzi modici. 
Peifsion Cor. 4.20. in più, escluso vino, 

Servizio di vetinre, 
Direit. Guido Michieli 


VILLEGGIATURA 


a Marki Sachsenbur$ s|D 
(Carinzia superiore) 

Nella villa Gastolitz situata» in- splendida 

posizione, priva di polvere, cireondata da 

boschi, affittansi a buon prezzo ancora 
alcune belle stanze. 


WE GER AZ TI 

i per villeggiatura stanza elegantemente 
ifiata D ione tranquilla, vicinissima 
al parco, Sehlossberg, scuola di muoto, ed al 


Lovieo- Trentino, diose, sale, ottime camere, ! | 
Informazioni e pro- (100 letti), moderno com-|4 
Parco con Lawnr{! 


Marin-Piani. 
Cente Stanze 


i Locali appartati, alla distanza di 700 metri, per le cure specifiche gravi. Spiaggia marina 

Lia dall’ Adriatico, lunghezza 10 chilom. Bagno con declivio regolare. Seanni 

sabbiosi emergenti fino a 800 metri in mare, Percentuale massima di sale analizzata. 
Sabbia finissima sevra di sostanze eterogenea, ricchissima di jodio, 


saluberri 


Servizio medico -farmaceutico permanente, 


BORGA S, VITO 


Palace Hotel des Dolomites 


Stazione climatica alpestre. Altitudine 1000 m, 
s//m. Motel il più moderno der Ca- 


‘dore, situato nella più ridente po 


sizione fra Belluno. e Poblaich. — 
ASCensore. filuminazioene el:ttrica, 
Lawntennis, Garage. Parco vmbroso di 
pini di #0 mila m. q 
Per prospetti, servizio dì carrozze e automo- 
bili, rivolgersi alla Direzione dell'Hotel 
Paoio Marini, direttore 
(propr. del «Savoy Hòtel Sanremo») 


Stabilimento di cura del dott. PAALEN 


Esggenberg presso Graz 
fondato nel 1874. Qupolinen del tram elettrico 
Graz-Eggenberg, riparato dal vento, inimme- 
diata vicinanza al bosco di pini, perla cura delle 
malattie interne, nervose e 
Completo sistàma di cura idroterapica, bagni 
d’acido carbonico, elettrici, in vasca, ecc. Cure 


er convalescenti. 


trani. — Warliagergasse 34, primo piano. 


Rixolgersi: Gandido Piva, 
TRE WEHIDDE 


PI 


TRO) 


VILLEGGIATURA 
Antico Casfello di Lupoglava 


CESWEEIAND 
Posizione splendida, Stanze grandi, bono nrieggiato, 
ammohigliate tnite a nuovo. 6 minuti dalla stazione, 
Posta e telegrafo. Cucina viennese e italiana. Acqua 
snlubre. Prezzi modici. 


via Molin pie 


di, dieta, di ingrassamento e di dimagramento, 


na 


500 m. 


della pelle. Cura di bagni e di bibita coll’acqua 


Prospetti ed info 


con furgoni imbottiti 


Telefono 1627, Via Romagna 2. 


Offronsi per traslochi con 0 
senza furgoni imbottiti da e. 
per qualunque destinazione) 

deli’interno e dell’estero. 


REIT AAT I 
Primo Stabilimento Triestino Meccanico perla 


Lavattra e Stiratura della Bianeleria 


Via Belvedera 35, 
Specialità per la biancheria da uomo 


lavoro esattissimo, senza concorrenza 
SISTEMA VIENNESE. 


Ieécapito per ordinazioni: 
L. G. Colombani, Via Vincenzo Bellini IL 


Agli amunti del cacao e della cioccolata si 
Taccomende specialmonte il 


(endol@ca 


Gi Giovanni Hoff 


Contiene quantità minime di grasso, è perciò 
facilmente digeribile, non produce mal sati- 
tionezza edè straordinariamente economico 
Gennino soltanto se portailnomo Giovanni 
off e la marca di fabbrica col leone. 


notti da 4 kg 99 cent. Trovasi 
SH pati era dappertutto, 


loca 


Causa l'esuberanza di vino il prezzo dello stesso 
diminuì di molto e anche nella previsione di un 
futaro stragrande raecolto, la ditta 


Fratolli Nobile, via Scorzeria 7 


i: acquistò 1000 ciglia n 
Vino Refosco genuino di Parenzo 


e trattori, posto Dogana, prezzo da convenirsi 


m I 
nriaprova; 
spediseo .il\mio finis-| 
simo  vannocchiale da 
campo, «Zeus», acro- 
matico, grande 144 mil- 
lim. con 4 obiettivi; a- 
doperàbile per viaggio, 


14 gior 


nn 


più grigi dei tuoi mustacchi? 
— I miei capelli sono molto più vec- 
chi, mio caro. 


caccia, teatro, in finissimo astuccio in pel- 


valsa di solo 6 fior. e mi obbligo, a richie- 


le, munito: di bussola e cinghia, verso ri- 


Aprile-Novembre — Temp, 189,22%c, 


Stazione ferroviaria Ù ti 
della Valstigana È 
| 3% ora da TRENTO 


1500 m. 8. m. — Giugno-Setteinbre — Temp. 149.10” 0. 
Indicazioni + &lorosi, Anemia. Scrofola. Rachitide, Malaria, Diabete, Malattie muliebri, nervose 


Ginnastica sveilese Zamler. - Massaggio-idroterapia, « Grand Hotot e Grand Hotel Levico 
des Bains oltre numerosi altri Hotels, alberghi e pensioni. llìuminazione elettrica, Concerti, 
tutti gli sport estivi nel parco del Grand Hotel (3 Lasen-Dénnis) è sul Zago di Levico. Amione 
passeggiato, gite alpfuistiche, L'AOQUA ARSENICO-PRRRUGINOSA LEVICO-VETRIOLO 
ferto e leggera, per lacura a domicilio, vendesi in tutto lo farmacicanegazidi acque minerali, 
doni gratis dalla DIREZIONE DI î 


CAROGIELLNEE (RIESTE 


CONCORRENZA N ESISTE PIÙ. 


rene 


sta, di riptenderlo entro 14 giorni. Questo 
“I cannocchiale costava prima 18 for. ed è 
un-eccellente cannocchiale, — Il cannos 
chiale «Universal» racchiude in sè: 1 
lente d'ingrandimento, 2. carinocchiale da 
campo; 8; lente, 4.-lente per bruciare, 5. 
specchio, 6. panorama tascabile, tutto in 


TEA I, 
Anfiteatro Minerva, Anche iérsera il 
tentro era bene popolato, e la briosa mu- 


sichetta della «Bella profumiera» venne 
gustata ed. applaudita. 


finestra, si unì a loro anche un agente in 
borghese, ma nella stanza trovarono tut 
to in ordine, soltanto il lume era stalo| 
lasciato ‘acceso. sbadatamente, 


Oggi alle 4,80 si da «La Mascotte», Il 
teatro sarà coperto da tende per proteg- 
gere il pubblico dal sole. Di sera alle 8,80 
si rappresenterà «La bella profumigra»; 


modamente in tasca, lavorato in tartaruga, 
soltanto. 1 fior. Spedizione verso rivalsa 


1/10. Wollaeile 81; 


un istrumento pieghevole, da portare co- 


soltanto a mezzo di Leo Lateinet, Vietina, |} 


STABILIMENTI DI CURA 
DI PRIMISSIMO ORDINE 


arsomoo-ferruginoea. Pangature minonali. 


Noi torniamo 


verso. Rate mensili 
Apparati fotografici | Zittere di cont. 


Roltanto pri- istrumenti' 


Te Mal | ge ad anco, | 

che come: 

Gaerz, Hittig | VIOLINI 
Anschiliz, ci. PA mandolini | 
nonchè titti PUÒ chitarre | 

fà, gliaccessori (:) | 
pol. Macchi armo- 

bassissimi niche 


Al 1. corrente seguì l apertura dello 


Stabilimento Balneare « Lignano 


(®rovineia di Udine) 
al quale sono annessi: 


Albergo Lignano | Albergo Friuli 


Zaina-Faddi. 


Servizio inappuntabile, — Pr 

Regolare trasporto con vaporetti da Marano Lagunare a Liguano, assunto per 20 
anni dalla rinomata «Società Veneta Lagunare» di Venezia, -- 
Giorgio di Nogaro a Marano Lagunare e viceversa, — Coiucidenza coi treni ed 
orari della ferrovia San Giorgio di Nogaro Cervignar 


Grande (Alhergo Ai Pescatori con stallo all'approdo dei vaporetti a Marano Lagunare. 


Restaurant 
Augusto Calderara. 


amarena cosi limba: 


— Mas:ima libertà. — Vita di famiglia. Ì 


xi miitiosimi. 


Servizio di vetture da S, 


-Trieste e tutte le linee, 


Piano d'Arta fino 


NUOVO ALBERGO ROSSI 


posizione della Carnia. 
Apertura S Luglio 1906 


STAZIONE CLIMATICA - TARCENTO; 


Prealpi Giulie - Linea Udine-Pontebba 
Posizione splendida. Panorama incastevole. | 


= Hotel Centrale z: 


Stanze ampie e Bene aereato - IHinminazione! 
slettrica - Sala di musica - Grandioso parco 
e giardino - Servizio cavalli. 
Stazione ferr, - Telegrafo » Telefono - Teatro. 
Stabilimento bagnî - Med Farmacie - Clima 
aselutto - Viali omreggiati - Passeggiate ameno 
e svaviatissime in pianura, collina è montagna. 


Per informazioni |. CARLO DE MONTE, propr. 


REUMATISMI, la SCIATICA, 
Medico dirigente 


Gastein, grandioso stabilimento di cura con 
guenze, malnttie al basso ventre e muliebri, de 
convalescenti di gravi malattie e malattie dell 
enfisema polmonaro ece. Sale da pranzo e da e 
Giuochi di Lawn-Tennis, Aperto tutto Panno, 


coso Ginseppe î Tiiffera (non più a Vienna), 
Amministrafore 6 


(strumenti musicali Grammofoni Soi di 


Ga £ corone in più 


con di- 


a lidi gomma, 
> _FONOGRAFI 


automa 
SA 8 
tici come ii 


s 
E 


di metallo 
da cam- 
biare, au- 
tomatici 


qual pasta soli 


con cili 


Finoccolì Trisder di Goerz, Cannocchiali da teatro è da ‘campo 


pol sa GLTA 


sce di sollievo nici esatarri o nella rauedine, 
il miglior mezzo pr pulira la pelle. Ati 

Tosss da 15, 50, 7a 

1 duttono par D'Austria-Uuehorin: 


È questo 
non perde 


Unico rimedio sicuro 


contro la 


Il Kaiser.Rorax rende la pelle morbida e fresca, la rende 
Bian, è cerellanto perin cura della bocce dei denti, rie 


ti negli nequisti! Genuino soltanto so in svatole È 
cent. con partioviareggiata istruzione. gsx Non si vendo mai sciolto! 


ultimo modello. 


Questi orologi hanno un meccanismo di precisione i 
\ àucora, cassa doppia con tre calotte di oro double. # 


generalmente ammirati per la loro bellezza e non fi 
si distinguono da quelli d’oro vero. 


Prezzo fior. 5. 


Catene daopppòiie: da uomo, in oro dou: È 
blè, f, MED. Garanzia scritta per tre anni per 
gli orologi. Spedizione soltanto verso rivalsa. 


"= Josef Spiering = 


Servizio esatto garantito, prezzi miti. Prezzo cèrreme N. 529 a richiesta gratis e franco, Sufficente cartolina 


EI'TPETLFTRCÎÌ vienna, xMI/ 


della pelle 6 della salute. 


Îl Rraises-Borax rende l'acqua fresca ed 


Gottlieh Volzt, Vienna, III} 


un metallo somigliante all'oro, perché # 
mai il suo aspetto. Questi orologi sono Ri 


Vienna, I, Postgasse 2. 


| SANTA CROC 


| affittamsî a buon pr 


AT 
Stabilimento climatico nella migliore: GRANDE ALBERGO GRASM:vm 


Termo Romane di Monfalcone! 


Temperatura costante 38-40°. — Stagione dal 1. Giugno alla 
di Setismbre. — Indicate specialmente contro la. GOTTA, 


Bagno Imperatore Francesco Giuseppii 
a T'ihffem 


stazione ferroviaria del celere, stupendi dintorni boschivi, rimesso a muovo, le più 
terma della Stiria contenenti radio e helio per ringiovanire, della stessa efficacia 


per soffe enti di gotta, reumatismi, dolori artieolari e di nervi, influenza e sue codì 


da letmira, orchestra, passoggiate ombrose, stupende escursioni, illuminazione elettri; 


Mo 0 
e; ENICE 
(colori. 


RESTAURANT STOLÌ, 


vis-à-vis l'Ufficio postale» diicoti 
‘restaurato a nuovo, fornito del 
Terrano del Carso, di vino nero 208 
bianco di Vippaco, Birra Dreher! 
qualità, come pure di cibi. 
Per i gitanti una comoda strada carmi 
dalla Stazione di Nabresina. * 
Si affittano stanze per la stagione es 
Il devotissimo proprietario SÉ 


PER VILLEGGIATI 


ciascuna con due letti. 


A (Linea Udine-Ponlt 


Stazione climatica a 1800 piedi 


Stabilimento ldroelettraterapico tBitini: 
Prof Albertoni, dell’Univ, di Bk Diarda 


Direzione 
medica 


Prof. Fabio li di Venezia | 
Prof. Salaghi, in massaggio, il 
rapia e ginnastica medica, 
TUTTO IL COMFORT MODE 
Prop, Cav. Pietro Gr: 


CHIUSAFOR 


Linea UDINE-PONTEBBA 1 
Accreditata Stazione Climatica l' 


HOTEL PESAMOS 


fornito di tuito il comfort moderno — 
modieissimi — Per informazioni rivolg 
Proprietari Fratelli Pesanifdi 


lo MALATTIE IMULIEBRI, oce. eg 
Dr. G. de Cambi. 


dependances, specialmente raccomand 


bolezza generala e locale, anemia. Jeuchewl 
a pelle. Cure elettriche, il più grande ba 


della Stiria, cabine separate in marmo, bagni nel fiume Sann, fonte della rinomata a 
termale, la quale si dimostrò efficacissima per le guarigioni ottenute in casì di larin 


onversazione, stanze da giuoco, da cone 


Frezzi miti. Medico curante Dott, Arr 


Kiovacs, il quale dà anche informazioni e riceve dal 4 Maggio al 4Bagno Imperatore Pi 


Eleganti vetture, Prospetti gratis e fra 


irettore del Bagno friperatore Francesco Giuseppe a Tiiffer: Teodoro Gun 


a ia jb 
sopra la nuova Stazione ferroviaria: Spara 
Oggi Domenica, dalle 4 alle 11 p@reioci 


(tempo permettendo) 


ANDREA ZUBANIs a 


" Mme di 
Baroola, via Miramar N. 469 (casa prop" 


GRANDIOSO ASSORIMENTO 


GESTI VIAGG 


con a senza fodera, nochè 


spazzole, battipanni, piumiti, nettag! 
a prezzi vantaggioni. 


SIMONE ISSMA 


Via Poste 2, Deposito v; Torre inca 1 


: KR francesi, 'avoll: 
stupendanen 

a prezzi niti | 

nel nuovo 1mgo 


‘Giuseppina Benedetti - Per 
Trieste, Piazza della Borsa 2. 


ricevi 
sÀ sui 
” hehe: 
una £ 
La si 


A 


Piazza Barriera , angolo androna Olmo 


ce peer " 


Non più la noia di snargere! 
Non più odori nauseanti 
Oltremodo disinfettante | 
Favorevolmente giudicato da persone compe 


TAM OLATURA per Trovasi dappertutto DA 


e onialiicicaai 
en] 


male d'Icienei 


Wia 5. Nicolò 18, 


Articoli: per ammalati - Oggetti di gomma - Articoli Igienici. Franeesi 
PROFUMERIA IGIENICA —= _ 


Vest. Holzstoffwaren-Industi 


Sezione officina Tarmalit ti 
Vienna; IV, Viktorgasse N. id 


} 


colon)» IL PICCOLO, pag. V, 24 Giugno 1906, N. 8927. 


A 


Sriettacoli. d° oggi. 


HINERVA. Compagnia d'operette Sarnella. 
Ore 4.30. La Mascotte, in 3 atti di Audran. 
ROre 8.30 La bella profumiera, in 3 atti de' 
fi M.0 Offembach. 

INICE; Ore 10-12 e-4-10. Cinematografo a 


G 
|colori. 


oL Nel Piccolo 


3-44 EI e 


della sera" di ieri: 


ale coli e corrispondenze: Il conflitto greco- 

1 mif*umeno (p.. ma.) La salute del papa. Una 
fiegina che vonrebbe essere giornalista. 

ROSiTt C1emenicenu ‘alla tribuna (A. G:). Un'espo- 

her dlsizione di antropologia criminale (Paola 

Ri ombroso). K 

L ziario. Esposizione di Milano; il servizio 

camp di p. s, Garibaldi nella leggenda russa. 

du ‘Una società zoofila contro Buffalo Bill 

@ ‘&londo affarl.La società di navigazione Adria 


LI e l'emigrazione ungherese. 
io SUArti, Teatro e Lettere. La momnte di un com- 


ediografo (G. P.). Un'imchiesta sul verso 
tibeno. 3 

itima Ora. Lo sfacelo, dell'esercito. russa. 
lo cal) Gli slavi e la riforma elettorale in Au 
a p@stria. Le relazioni anglo-serbe alla Ca- 
{mera dei Pari. 

“Ualla Provincia. La gherminella di un la- 
‘dro, Tre disemori russi a Fiume, Un 
caso di tetano presso Trento. 


ovimento dei piroscafi at. ; 
ico VBitinia» arrivò, ieri a North Shields, 
di BADardania» il 22 a Emden da Novoros- 
sk, «Luzon» da Sourabaya il 19.4 
emantle, «Baltico» da Kherson passò 
(0larifa il: 20 diretto a Rotterdam, «eBala- 
ns atrivò il 22 a Swansea, «Olga» il 
5 a Blyth, <Andrassy» e «Matyas Ki- 
lily> il:22.a Marsiglia, «Koloszvar» parti 
21 da Rotterdam per, Gardifi, «Indefi- 
© ‘Rienter» il 19 da Middlesbrough per Ge- 
jea Bova. 


ovimento nel. porto. : 
afrivarono nel nostro porto i pir. del 
loyd «Silesia» da Fiume; « Wurmbrand» 
la Cattaro e scali; i pir. ital.» «Jonio» da 
dicnova e Ancona con 21 pass. «Hpiro» 
a Salahora e Venezia con 16 pass. 
liMolfetta» da Bari e Zara con 4 pass.; 
) pir. a-u. «Petka» da Cattaro e scali con 
(da pass., «Siam». da Venezia, «Imma- 
tolatay da North Shields; e il veliero 
ciallal. «Commercio» da Monopoli, 
A * Partirono i pir. del Lloyd «Metco- 
lA, Vich» per Metcovich, «Elektra» pen .A- 
». GGlessamdria. e Costantinopoli; i vir. a.u. 
Risorto» per Spalato, «Lederer Sandor» 
ber Valenza, «Margherita» . per. Nuova 
##rleans, «Glara» per Nuova York, «Trie- 
Mino» per Bordeaux, «Triglav» per Spe- 
ia; il pir. ellen. eScaramangà» per Tre- 
isonda; e i velieri ita. «Famiglia» per 
iracusa»;, «Etra» per Porto. Empedocle, 
«Angelo Raffaele» per Cagliari, i 
ndali Austro-Americana. «Anna» proseguì il 
conf2 da Marsiglia per Girgenti, «Hermine» 
Warrivò il 22 a Palermo, «Lodovica» partì 
22 da Nuova Orleans per Cadice, Va- 
sa e Trieste, «Maria» arrivò il 20 a 
iladelfia, «Marianne» parti ieri da Ge- 
ova per Venezia e Trieste, «Giulia» 
imroseguiì il 21 da Palermo per! Nuova 
(Fork, «Sofia» ‘arrivò il 21 a Nuova York, 
«Irene» arrivò il 21 a Pointe a Pitre. 


23 Giugno. 
Da POLA. 


‘Ancora di un suicidio. 


aLjlAnton 


Azky». 


un'grande festival nel salone dell'Unione 
Ginnastica; un concerto di grammofono 
di primaria fabbrica, alla mattina alle 10, 
nella sala dell’ Unione Ginnastica; un 
concertone sostenuto dalla banda civiea 
e ‘diretto dal maestro Cartocci; un con- 
certo dato da 200 coristi sotto la direzione 
dei maestri Penso -e-Seghizzi; alla sera 
fuochi d'artificio confezionati dal nostro 
bravo R. Cren; una «pesca miracolosa» 
di svariatissimi premi in oggetti. 

La piazza della Ginnastica sarà splen- 
didamente-illuminata-avelettricità; Vi-sa- 
rà poi ballo popolare, al quale sonerà la 
orchestra diretta dal maestro G. Movia. 
Tre signori, Warner, Vattolo e Maniaco, 
coi loro «bulfets» rifocilleranno chi ne a- 


Vrà bisogno. o 
Da ZARA, 


— Un giubileo, 

Teri il cav, Demetrio Luxardo, capo della 
mondiale fabbrica di rosolia maraschino, 
ha festeggiato il quarantesimo anniversa- 
rio della sua attività commerciale. Il 21 
giugno del 1866, giovinetto e sotto la di- 
rezione del padre, iniziò quell’azione in- 
telligente, operosa e leale che doveva 
condurre alla maggiore prosperità la già 
nota casa industriale. 

In quest'occasione gli amici e' i com- 
pagni.di lavoro gareggiarono nel porgere 
al cav. Luxardo:le-piùvive:felicitazioni. 
— Decesso, ; 

E* morto a Sebenico, in tarda età, il ne- 
goziante» Vincenzo Rossini, uomo popo- 
larissimo, Fu ardente patriota, e, anche 
in tempi di terrorismo, sostenne franca- 
mente i principî del partito nazionale i- 


taliano. 
Da METGOVICH. 


— Echi dell'arresto del capitano di un 
veliero italiano. 
Dinanzi a questo Giudizio distrettuale si 
tenne il dibattimento «contro il sig. An- 
tonio Alesani, dirifente la Deputazione 
di porto, per‘ abuso di potere d'ufficio 
perchè, la. sera del 5 corr., com'è stato 
narrato mel. «Piccolo: della Sera». del. 18, 
aveva. arbitrariamente arrestato il capi- 
tano del veliero italiano «Cesare Augu- 
stos, sig. Arturo Montanari; Il sig. Ale- 
sani è stato condannato ad una multa 
di 60 corone. Nella difesa l'avv. Majstro- 
vic affermò ‘che fu il capitano distrettua- 
lea ordinare alla gendarmeria l'arresto 
del cap.-Montanari. 

Se ciò corrispondesse al vero, il colpe- 
vole più grave non sarebbe ‘certo l’Ale- 
sani. Comunque simili incidenti non do- 
vrebbeto accadere in paesi civili e tanto 
meno in un porto che, come Metcovich, 
è frequentato in massima parte da basti- 
menti italiani i quali esportano i prodotti 
del limitrofo territorio occupato e pagano 
per sole tasse di ormeggio ed ancorag- 
gio oltre 50.000 corone all'anno] 


fa 


IT De. PIETRO VAAGNIZAN 


Medico-Chirurgo Primario 
Operatore d’Ospedale 
RICEVERÀ DA ORA. AL 1. OTTOBRE 
dalle 101//—11!/ è 8-4! 
Il dopopranzo solo per 


di naso, gola e orecchi. 
Via Cassa Risparmio 2, II sin. 


Il Dott. Auousto Turchetto 


REDICO-CHIRURGO 


riceve dalle 2-3 pom, 


Primaria Ditta 


deve incassare ‘a. Trieste delle ri- 
levanti somme di denaro 6 cerca 
energici riscuotitori 0. persone |g 
idonee, i quali se otterranno un 
risultato saranno largamente re. |G 
tribuiti. 


Evasione pronta, Eventuale aiutò immediato. Co- 
mode restituzioni in più an 


taggioso per ufficiali, impiccati inc 


zione; privati; ace. I massim Tenor 


i pererodità, 
tair» all'Ufficio annunzi Eduard Braun, Vienna f., Ro- 


tenturmetrasso 9. — Francobolla per la.risposta, 
Corrispondenza tedesca. 


TOMINI! 


por la oura dolla debolezza. 
= Effetto sorprendonte === 


Laboratorio , SIMSON 
Vienna, XVI, Schulgasse s«11. 


Domani comincia 


di tutte le 


‘Confezioni da Signora 


Bifronte senza capo. 


Interi siamo fiamma è chiatore ; 
Arrovosciati, 


el «Piccolo» di circa dieci giorni fa fu 
arrato del suicidio del guardia marina 
io Kraumann della nave «Radet- 
Ora si venne a sapere che il Krau- 


Decapitati, 
Trisiemo siamo fiamma 6 furore. 


Spiegazione del giuoco precedenta: 
SINDACO, INDACO, 


BORSE E MERCATI 


Ohiuse di Horsa del 23 Giugno, {Al nu 
méri fra parentesi indicano la chiusura precedente). 
Vienna fuovi borsa seglia: Credit 685,75, Staatebabn 
876.25, Alpine 574:— 
di Berlino chiude 
sconto 182,90 (182,99 


La 


Lotti turchi 160,75, - La. Borsa 
‘erma, Credit 209,-— (209,50), Di. 
0 ):; — Milano segna jin chiusa: 
Cumbio 99,88 (99.85), Rendita 106,75 (105.67), Merî- 
dionali 856, (825.—), Mediterranee 469,— {468.—}. 
Pirigi apertura dell'Italiana 105.58 poi sino 
Chiusa {fancesa 97.17 (97.32), Italiana. —.— (105.50). 
Spagnuola 96,85 (86,73) Banche Ottomane 878.— 
ES Rio “l'into 1664 (1668) Lotti turchi 147,30 
1148,—). 

Qui notasi Rendita Italiana 103,25: a:103.50, Azioni 
Credit 685,— a 666;—. Ù 
Listino. Napol. 19,12 a 19,15, Zecch. 11.30 a 11,36, 
Lire Sterline. 23,93 a 24,02, Londra 240,10 a. 240,70, 
Francia:95.40 a 95.70, Italia 95.55 1a 25.86, Bancotote 
italiane 95.55 a 95.80, Germania 117.25 a 117,55, Ban: 
i conote gevmaniche 117,25 a 117,55, Rend. austr. carta 
99,65 n 99.85, Rendita austriaca in corone —,— a 
Rendita ungherese in Corone da 28. 


Stoffa da uomo 
Biancheria, Calze ece. 


Barriera veoshia 15 


Banco Operaio 


Stato al 3I 


Garanzia statutaria 
Fondo di riserva 


Mutni ) 
verso cambiali e debitoriali . 


Ti Parra 


CURE E OPERAZIONI! 


in via Giulia N. 15 primo piano|$ 


Nessuna sposa anticipata, Néssuna prenotazione. | # 


Spesialmente vane { 
ualsiasi posi: | 4 


usufruiti, depusiti; legati. erivoro sub «Sekree i ta 


Trattamento favorevolmente riconosciuto 


Chiedere prospetti unendo francobollo perla risposta 


la vendita: PER -STRALGIO. 


Vestiti da uomo e ragazzi 


Giorgio Jess fu Giorgio 


Piazza Carlo Goldoni N. 10, Il piano - 


siro 


Capitalo interamente versato . 


La Redazione e l'’Amministrazione non restituiscono i manoscritti quand'anche non inseriti. 


SCUOLA POPOLARE PRIVATA DI TRE CLASSI 


e corso preparatorio per l'avviamento agli studi: medi, 


L'inserizione per .il p. v. anno scolastico ha luogo tutti i giorni dal 
i 15 giugno al 15 luglio dalle 10 alle 12 ant. nella sede attuale 
della scuola via Carradori 12 I p. 

Col p. v. anno scolastico la sede della scuola verrà trasferita stabilmente 
in via Stadion 10 X p. in locali appositamente adattati. 
Per programmi ed informazioni rivolgersi alla Direzione. 


ISTITUTO PER LE PICOOLE INDUSTRIE 
{Via Lazzaretto vecchio 52) 


BIBLIOTECA DI INDUSTRIE ARTISTICHE 


aperta:nel giorni feriali dalle 9 ant. alla una pom. e dalle 4.9 pom. 
mei piorni festivi dalle 9.12 ant. 


Opere d’arte, ‘esompi e modelli per' gioiellievi, intagliatori in legno, scalpellini, ornatisti, 
scultori; legatori di libri, arte vetrania, fusioni artistiche, lavori in ferro battuto, ecc. 


CAFFÈ-RESTAURANT DEPRETIS 


Questa sera alle ove 7}i 


‘Rinomato Concerto P. Mascagni di Bari 


diretto dal distinto Maestro 
Wnrico 'lrizio 


&atrivato ieri da Bari 


(OGGI MATTINZE DALLE ORE ll ALLE 13. 


Devotissima Regina ved. Depretia. 


MARCA REGISTRATA IN TUTTI GLI STATI. CIVILI © 
Marca Leone 
per Camicie, Colletti, Polsini 
NE. oss «& ILibwremateim, Praga 


T. 0 R. Fornitori di Corto Non si voade al dettaglio 
A RAIL TRITO I 


RAS RAANI 
NAS Di 


LAAMAANRAMRAMNMAANANANAMMNS 
PAADAMNAPPIPIDISISLISA 


Giuseppe Spechar 


suit 


STOFFE DA UOMO 


Via S. Spiridione 6, vis-à-vis Suce. F.Ili Frennez 
NUOVI ARRIVI 


STOYYFH DA ESTATE 
2 prezzi bassissimi di assoluta convenienza 


ezine fi 


TUTTE LE STOFFE INVERNALI 
Vengono vendite a prezzo di fabbrica. 


APPAPPDPRPLPPLPPLALLLA È 


e 


eiaseice 


| 


DE 


Brevetto americano 


IL PIÙ MODERNO, MIGLIORE, ELEGANTE E PR 


in tessuti per Rouleaux, 


di Mutui Prestiti 
Telefono N. 1611 


Maggio 19096: 
0.0.0 Cor. 180,075.60.f 
Cor. 260,151.20 


armonioso e 


n 143,932.83 


Cor. 472,579.08 


Columbia 


AU 


/ATICO SISTEMA DI TENDINA 
Bi fornisce per finestrò in qualsiasi larghezza, ——= 
Inpartieolareni permetto di richiamare attenzione delle mie movità stagione 1906 


UNICA RAPPRESENTANZA FER L'AUSTRIA-UNGHERIA 
Auiesgmot Am ualiein Wien, I, Hohenstaufengasse15/V. 
Prezzi correnti spedisconsi prontamente e gratis. 
CERCANSI SERI RAPPRESENTANTI NELLA REGIONE. 


OROLOGI A PENDOLO 


eon somerim dim torre. 


L'ultima novità nel campo degli orologi. Questi orologi framoesi 
a pendolo, in miniatura, sono lunghl 70 em. La cassa è in legno 
noce naturale, Incidata, con fregi artisticamente intagliati ; suo» 
natio ogni mezz'ora ed 0) 


torre. Prezzo Cor. 10.+, con sonerin comune Cor. 9.—. 
stesso orologio, però con musica, e che suona ognî ora i più 
bei ballabili 6 le più belle marcie, Cor. 12.—. Cassa ed imbal- 
laggio per ogni orologio cent. 80. Questi orologi a pendolo non 
fono soltanto garantiti per tre anni per la loro precisione, ma 
costituiscono anche, per la loro eleganza, un bellissimo orna- 


ASSICURO 


contro la perdita derivante dal- 
l'estrazione col rimborso al 2 
Luglio 1906 


Trieste f°b premio Sicurtà Cor, ..I0 


Gorizia 6% 


Vienna... 


Groce Austriaca n 


dredit.... 


Banca. Cambio Valuto 


GIUSEPPE BOLAFFIO - TRIESTE è 


” » 


» 


n_n 


TUEILA SILESIANA 


4 pezza. 
70 cm. lunga 20 m, tela montana f. 2.80 
"5 em. lunga 20 m.tela da contadino» 3.10 
75 cm, lunga 20 m. tela forte . . » 3.70 
» 5,30 
» 7.98 
>» 4.20 
» 1.50 


alta 
alta 
alta 
alta 
alta 


DEPOSITO TRIESTIN 


Corrado Vetter 
Via Vittorie Alfieri 12 - Tolef. 1592 


PERLA STAGIONE DEL TRASLOCHE 


trovansi a mole ed in vendita 
franco a domicilio ed a prezzi convenienti 
casse usate in tutte Je dimensioni. 


Permanento grande deposito di cassettino, son- 
tole di legno per spedizioni postali e per cam- 
pioni, barili in carta pressata, eco. 


Rormaggio pecorino bosniaco sopraffino, 
in pacchì postali da 5 chil. per cor. 6, al- 
l'ingrosso a com. 4,40 il chilo, 

Una, bottiglia contenente 8 litri di finissimo 
Slivovitz vecchio da 50 gradi, cor. 8 com- 
resa la bottiglia; Slivovitz nuovo cor. 7. 
ha cassetta da 5 chil. di Miele garantito 
enuino, della migliore qualità, cor. 7e 
4 chil, Salami bosniaci, 1 qual, cor. 1.50. 
Qualunque qualità di Salumerie, lardo, frutta, 

uova, pollame a prezzi mitissimi! 3 
Prezzo corrente gratis 


GIORGIO VASILJEVIC 


D. Tuzia (Bosnia). 


i ora. II suono è piacevole, 
simile a quelio degli orologi a 
Lo 


DI Imann si suicidò per dispiaceri di cuore. 96/68) Credit €65,50 n 607.60, Italiana 105.25 a 104.—, i 117 pt mento per la casa, Sveglie con musica. anzichò con suonerie 
si Vigli amava una ragazza di agiata fami-|Staatabalm s7466a 616.50, Lombardo 1190.— a 162, |{ i VELEO A ROEStiva 9 rioni canto 998. delle ore Cor.12.—, Orologi Roskopf remontoir in  nichelio Co- 
Riplia di Budapest, ma il loro amore era no verso pegno e debitoriali notarili, |», 86,195.,21., , 676,367.29 rono 5.—, orologi remontoir in vero argento Cor. 10.— Spedi- 

Mosteggiato dai genitori della fanciulla: 1| Farini 1: Qhiusa: Renalia francese So 3711, È i RE SA che gi GAI si ta 
d 3: È fi » : ndita ital. ea Ren inno] si d i 
“due amanti decisero di uccidersi nell’i- |'scigs. Azioni Manca oMemanA Sese OPRRAZIONIA Violio Grande prezzo Donionto "MUSTO. per 


sso giorno e nella stessa ora, lui a Po-| Parigi 22. Ohiusa. Ferrato austr. —.— Lombardo |} T@Mun@unza denaro verso accettazione, orolagi, catenelle, anelli ecc, gratis e franco. 


S) ; 170,=, Rendita Turea  unif.‘ 96,49, Cambio Londra ; i 
alla e lei a Budapest, ciò che avvenne. In 281/691 Rendita siustr. in oro 99.60, Rend, ungli. in' < < LI debitoriale, TOSHE SP DarH Vi 
questi giorni sulla tomba del Kraumann | oro 4 97.29, Linderbank —.—, Lotti Turchi 147,60; < < «ipoteca. : ETITG, Vienna 


Banca di Parigi 1570, Azioni Meridionali ital. 825.+, || 
lio Tinto 1664, 
Londra 23. (Cambi Chiusa), Consolla. 88%, Lom. 
bardi 6%, Argento 50/15, ltend. Spagnuola 96/4, 
Italiana 1049, Cambio su Vienna —.—, Sconto. di 


‘al cimitero di marina furono deposte ‘ric- 
che ghirlande con nastro portante il no- 
me di Budapest. 


SG? Fan aemasfianza dell'acquisto di biglietti di lotteria verso rimborso rateale. 


hac etdza versamenti in denaro in conto corrente, abbuonando l'interesse 
del 4°, annuo a fre mesi fisso. il 44, 


I.,, Postgasse N. 2-28. 


RISTORATORE KWIZDA 


"FEUDO 


j— Pazzia furiosa, i piazza su, ; CS e "i 
“Oggi nel pomeriggio giunse a Pola e fl carrè. ambisgo. 89, Chinsa). Santok® podi ivo conteggiando per tutti i versamenti la valuta del'giorno nel quale vengono effettuati. 
)  |condotta all'ospedale ‘provinciale certa | rage ber settembre 50.7, per dicembie 37.25, per || Am sesumzane» l'incasso di conti di piazza. FRIZIONE PER CAVALLI. 
|Maria Balcovich Grubich di Antonio, di|9rzo 37.75, per maggio 38.28. = i 3 CHI ; 
> ) È Amburgo 23, Rio ordinario loco 38-40, reale loco |j Meana in custodia gratuitamente effetti di qualunque specie. Usato da 40 anni nelle I. R. Scuderie, nonchè nelle 


grandi scuderie civili e militari, par fortificare 
prima e rinvigovire dopo forti strapazzi, nelle lus- 
fazioni, storte, ammacature, rigidezza dei tendini 
ecc. rende atto il cavallo a prestare importanti ser- 
vizi nel training. Vendesi nelle Farmacie e Drogheria. 
Prezzo d'nua bottiglia Corone 2.80, 


|84 anni, da Castelnuovo d'Arsa: La dis- 
igraziata era stata colta da pazzia furiosa 
‘le dovette ‘esser legata e trasportata con 
bun carro a Pola. Ora sì trova in una cella, 
‘nell’attesa di esser trasportata in qualche 


41-42, buono loco 43-44, 862,0 
Havre 23, (Chiusa). Santos good, average per mese 
corr (per 50 chilogrammi) a.fr. 45.25, per Sett, 45,75. 
Nuova York 53. Apertiivtà Rio per consegne futare 
calmo, invariato sino &.in rialzo. 1) ip 
Qotoni. Liverpool 23... — Mercato staz.o, Tenders 
in Dochets —. Vendite 5000, compresi affari cone 


TRIESTE, 10 Giuono 1906... LA DIREZION 


vi 


PRESE 


RVATE È VOSTRI PIEDI 


Prima delli uso 


ar: È egna. Importazione, ——. Merce, americana a con- Y dai CALLI, dalle VESCICHE e dalie INFIAMMAZIONI illustr: 
ATCOMIO. segna da qualunque porto 0, L. M. Giugno 59 Ed rutti i i i i Catalogo Illustrato Gennino 
Gamba fratturata. Giugno: Luglio. Sit, Luglio-Agosto si, Agosto: Sp” TORE VISI SILA ES ERINIGENI gratis e franco soltanto se porta 
‘oggi nel ‘pomeriggio, alle 3, fu condotta, | Rettembre Sf, Settembre:Ottobre. Stam OLtobre Di PIANI BRE ORGAO Roo Rada sitanio, Fenora co al'iapbrio 
2 , fi vel re to), ie 560, i Ò LI Hi x sì Ì 
ediante un carro tirato da due asinelli;| bre:Gennaio 64m Gennaio. Febbraio: Sim Feb: Suoletis d'ashesto impregnate del Dott, Hdgyes. a’aspesto. g Î fabbrica. 


Jornitore delle Corti a;-u., 


Franz Jok. Kwizda rumena e bulgara 
Farmacia distrettuale, KORNEUBURG presso VIENNA, 


cor. 2.—, cor. 1.-, g con —60 il paio. Spedizione verso rivalsa. Sconto 
d ai rivenditori. - Prospetti gratis. - Deposito di tutti gli articoli in asbesto, 
VIENNA, I.) Pominikanerbastei 21/@u. 


braio-Marzo 56/100, 
Petrolio. Anversa 23, Loco 19,50, fermo 
Olio, Parigi 23, Ravizzone pet mese corr. 62,—, 


Grand Prix all'Esposizione 
universalo di Parigi 1900. 


all'ospedale provinciale certa Hufemia 
\vol! Glagnan, di 55 anni, da Treviso:di-Pisino, 


lentl abitante in via Orseolo N. 126. La Cla- are 1g Faz liorazosto spp cindinoio 
È È È 4 nl ti re eda 
gnan aveva riportato, cadendo dalle sca-|'’scrala. Zarigi 23, Mesé corrente 16.—, per 


luglio ls,—, per luglio-agosto 15.75, por settem- 
bre-dicembre 16.—. calma 
Frumento, Parigi 23, Mesa corrente 23,95, per 
luglio 23.50, Inglio-agosto 23.70, settembre:dicem- 
bre 22.75, i fermo. || 
Nnrina. Parigi 23, Fleuta de Paris per 100, k. per 
mese correrite 30.35, per luglio 80.70, luglio-agosto 
30.70, settembre-dicem. 30.20. ferma 
Spirito. Parigi 22, Per mese corrente 42.50, per 
| luglio 42,75, luglio-agosto 42,75; gettembre-dicem- 
n stazzo 
Mero. Parigi 23. Greggio 88! uso nuovo 
E2—-22,25 ealmo,; biahto per mese corr, 2478, per 
luglio 25— calmo, per luglio-agosto 254, per 
ottobre-gennaio 4678, Raffinato 56, a 66,50, 
Amburgo ‘23. (Chiusa), Per. giugno 16.40, pet 
luglio 16.49, agosto 18.60, settembre 16.70, ottobre 
16:90, novembre, 16.90. Stazio 
Lonira 23, dava a scell ——, Rappe greggio a 


Non più avvelenamenti 
‘con la nicotina! 


è un'imitazione di sigaretta, protetta dalla legge; 

il fumatore prova l'illusione ed il gusto del 

fumo. Un pezzo Cor, 2. Spedizione per rivalsa, 
Prospetti gratis a mezzo di 


Leopold Raudnitz Wienna, II, Kaîser 


1 Fosefstrasse N. 2. 


le, la frattura della gamba sinistra. 

— Un messo ideale. 

[TI servo di piazza Antonio Rastovich wve- 
niva incaricato ieri dalla signorina Linda, 
4 Castellani di recarsi alla posta onde spe- 
ire a Trieste l'importo-di.cor.»38..Il ser- 
vo di piazza si mise subito in istrada per 
‘recarsi in un'osteria di via Campo Mar- 
zio, dove consegnò all'oste 84-corone, di- 
cendo che le avrebbe prelevate oggi. Le. 
altre £ corone il Rastovichi le tenne per 
conto proprio, Oggi la Castellani si recò 
‘in cerca del servo di piazza per aver ia 


Parere del signor Proî, Dott. Peroni 


TORINO. 


Signor J. SERRAVALLO 


n VRIDSTE 
Cas 


ZA 


a fondata nel 1867 


UM +icevuta, 6 lo trovò nella detta osteria. | 88: 8 stazio - * 
Ì i ; i . . 
A sua giustificazione il 'Rastovieh* disse | fmisale ama iraligin, (I rienza) Gone: PREMIATA: 11 di lei Vino di china fer- 


mir che... Ja posta era chiusa. Tu arrestato da 


5. x È la sera dei 23 
“Tuna guardia e poi messo a piede. libero. 


iugno 1906, con Je date presumibili 


rugimoso Serrawvallo ha ser 


del termine delle operazioni: 


Fonderia Osvaldella 


| La signorina giunse in tempo & ricupe- (nada Ru "om. 7 ri - è “le forze di 
rare le 8% corone depositate presso l'oste. PE ai io KCRIDBSLHE vito molto per ristorare 
‘PA. IRERAR I RO ANETAoE 82 | gariczione Via Media 28 Pelefono 374 mia madre - 75 anni di età - dopo 
{ll Matteo Stepancich, abitante al N. 8 di via ‘ranconia 2 caricazione ; i 6 ” 
LIS i Helzoland, si recò stamane! al comando E Merpomene 580" Ghlogzione OFFICINA MECCANICA una violenta polmonite. Non le Iascie- 
AR E ny o Boiano rei questa dichiarazione che è la pri: 
carico dal proprietario assente, sorveglia-| 125 . Becher S ci i : ; ) î 
a la villa Ducorich. Stanotte sul muro | 1 | TUE È | saviazione RSdE Siepe IE ponti ma che rilascio in 28 anni di eser- 
| cinta della villa, che è disabitata, si ar-.l..14 Imperator 57 sr e La ; 
fee ione e e e na le i ei 
A frimore, lo sconosciuto fuggì è lo Stepane 2 RIO, zi Brariucidagi o [Lc Ser cere Li ssiolia esntimio. ce a 
| cich accorso sopraluoga trovò ‘due pezzi Sì Drbac 28 > FRANTOI PER OLIVE - TORCHI PER OLIVE TORINO, ‘6 Aorile 1906. 
5 | ni so CAMAUGENI. ed un palo di Guatk hola I} Sad 27 ai con movimento a vite ca n pressione idraulica. LALA prile À 
IE Seli sit0g oa fa Un PRESSE IDRAULICHE. i 
| Ù Molo IV | Epidauro 23 Caricazione H . 
1 bi > > | Thestino 5 "il MOTORI VERTICALI A GAS E BENZINA Prof. Dott. Peroni, 
D be *ascito oggi un elegante manifesto an-|- IGIENE con accensione elettro-magnetica 


d riunciante il programma per la festa della 
f Lega, che.si avrà il 29 corr, Comprende 


dallo “Stabilimento editi 461 Giornale IL PICCOLO” 
Redattore responsabile Augusto Rocco. - Trieste. 


PREVENTIVI A RICHIESTA. 


na 
È) 


1 


IL PICCOLO, pag. VI. 24 Gingno 1908, N. 8927, 7 


i 
Cecilia Stringaro 


nata GREBITSCHITSCHER 


spirò improvvisamente Venerdì a sera. 

Il dolente marito Francesco, i figli 
Giulia, Elisa, Emilia e Francesco danno la 
triste partecipazione agli altri congiunti, 
agli amici e conoscenti, 

I funerali seguiranno Domenica 24 
corr. alle ore 5!/ pom., partendo il con- 
voglio dalla via del Veltro N. 512, 


Impresa CAPELLAN. Corso # 


"E 
Antonio Fortuna 


spirò quest'oggi dopo lunghe e atroci sof- 
ferenze nell’età d'anni 83. 

I desolati figli Arturo e Silvio, la 
figlia Emilia nonchè le nuore ed i ni- 
poti, affranti dal dolore, partecipano tale 
dolorosa perdita ai congiunti, amici e 
conoscenti. 

Il trasporto della cara salma seguirà 
Lunedì 25 corr. alle ore 10 ant. dalla 


via S. Anastasio N. 2. 
Trieste, 23 Gi 906. 


EDVIGE IUCH 


dopo brevi sofferenze spirò venerdì a sera. 
L’addolorato consorte Pietro in unio” 
ne ai cognati, partecipa sì grave scia 
gura ai parenti, amici e conoscenti. 
La salma venne trasportata. ieri diret- 
tamente al Camposanto, 


Impresa CAPELLAN, Corso 47. 


Gli avvisi collettivi costano quattro centesimi la 
parola, Tassa minima 40 centesimi. — Gli indirizzi 
Vengono dati al Salone d'informazioni del “Piccolo”, 
Diazza Carlo Goldoni N. 1, pianterreno; nel rbiederli 
inufcare serapre il numero dell'avviso di cul si vuole 


informazione. 


bi OFFERTE :!DMPIECHW) 
\{'ERCASI provetto direttore cattè, persona 
xÙ di fiducia, buoni, attestati, possibilmente 
lialiano, tedesco, sloveno, posizione sicura. 
Indirizzo Piccolo. 518 
(©RCASI domestica buona per tutti i lavo: 
{Uri casa. Indirizzo al Piccolo. 638 
TION prontamente ragazza per tutta 
Ui giornata, che sappia cucinare. Indirizzo 
‘al Piccolo. BRA 


622 
(Ei cassiera provetta, possibilmente 


iU conoscenza tedesco. Indirizzo al Piccolo 


‘06, 
((ERCASI lavorante santa. Indirizzo al Pic 
colo. 860 


([ERcasi prontamente lavorante stiratrice. 
U Via Boschetto 1, I p. _ RIT 
(o signorina pratica lavori scri 
tolo, conoscente lingue italiana e tede- 
sca, possibilmente stenografia tedesca. Of- 
ferte «A. S. Piccolo. 856. 


(ERcasi cameriera sappia cucire a mano, 
di bianco e ben stirare. Certificati lunghi 


servigi. Indirizzo al Piccolo. Mii 
ERCASI mezza cameriera, indispensabile 
parli tedesco, mente italiano, 


Slavo, per tnattoria. Indirizzo Piccolo. 758 
(\EROASI ragazza pix er appalto, ga- 
NU manzia o cauzione. Indirizzo Piccolo. 758 
ERCASI prontamente cocchiere 30-36 anni, 
J Serio. Richiedonsi buoni attestati. Indi- 
Tizzo Piccolo. 736. 
VERCASI mezza lavorante sarta donna, In: 
dirizzo Piccolo. 
ERCASI prestaservizi, 3 ore pomeriggio, 
2 Cor. ‘12. Ferolli, Belvedere 29. 687 
[ERCASI prontamente ragazza pasticciera. 
U Indirizzo al Piccolo. 814 
Esta, prestaservizi capace pratica la- 
iù vori domestici. Via della. Ferriera 35, 
porta 4. 7282 
YVERCANSI apprendisti e mezzi lavoranti 
Wi fabbri. Indirizzo al Piccolo. 809 
if'ERCO brava domestica. Acquedotto 71, 
U quarto. a TR61 
Î cerca una brava ragazza. Via del Moll: 
no Piccolo, 9 Il 6. 726: 
ROMURATORE capace, lavoratore indi- 
NU pendente, cercasi prontamente per i la- 
vori di costruzione della stazione di Opi- 
cina. Informazioni dà la cancelleria edile 
della Union Baugesellschaît, Opicina. 499 
\AMERIERA tedesca cercasi disposta pure 
IU accompagnare passeggio due bambine s- 
10 anni. Presentarsi dalle 2-5 via Giulia 21, 


rimo. 555 
(ro fabbrica per una nuova costruzione 
IU cercasi. Dirigere offerte sub «Capace e 
attivo» al Piccolo. 626 
Qnm pratica scrittoio, italiano, te- 


desco, 
cercasi. 


che voglia migliorare posizione, |r 
Offerte sub al Piccolo. 
17123; 
EDIATORE serio impieghi stabili, cerca, 
giovane distinto, lauta rimunerazione. 
Offerte «300» Piccolo. 1495 
i ZIENDA commerciale cerca uoini- 


ui e donne attivi, per visitare 
clientela privata. Buona retribu- 
zione. Offerte sub «Azienda» all 
Piccolo. è 186 
| (GOZIO manifatture cerca ragazzo pra: 

tico, paga cor. 20 mensili. Indirizzo al 
Piccolo. 748 
Pro Ditta cenca prontamente signo- 

re intelligente del ramo commerciale, 
capace venditore ed orgamizzatore che co- 
mosca. italiano, tedesco e possibilmente an- 
che slavo ed abbia cauzione. Offrirsi sol- 
tanto persona seria, ben raccomandata 6 
libero ‘del serviz 
bravo sicuro avan 


«Banca» 


SÌ 


) 
GARTORIA cerca brava ragazza lavori fini, 
buona paga. Indirizzo Piccolo. 834 
IE NIIOR attilografa con perfetta cono- 

scenza lingua tedesca, trova pronto col- 
locamento. Offerte al Piccolo sub 
150». 


«D, M. 
GUGNOR 


841 
cercasi per scrittoio in colo- 

niali. : Ù 
taliana, tedesca, e bella calligrafia. Offerte 


gesi conoscenza delle lingue i- 
8R7 


; presen- 

jarsi dalle ore 10-alle 12. Via Nuova N. 27, 
Diano V. Ad 825) 
RESTASERVIZI che sappia cucinare, sti- 
tare, capace per lavori di casa, buoni at- 
testati, cercasi prontamente. per tutta la 
giornata da coniugi soli, quartiere piccolo, 
paga corone 25, presentarsi lunedì, martedì 
d 2 Ina Piccolo. 817 
7 ne cercasi prontamente. 

y Indi ST 00) LO IM o. 988 — 
MAG ) onesto, intelligente, quale ap- 
ia prendista negozio commestibili cercasi. 
Trattamento proprio, onorario RE 


È 
e 


Indirizzo Piccolo. _ "ifresi Reîo: 
VIVINISTI offresi. Refe- 
NEI zione. Gentili offerte GERI 


occupare 
Piccolo. 
TAL 


ORRISPONDENTE italiano, conoscenza 
articoli. oli, mandorle, Ri CAL de 
arsi presso ditta importante, za re: 
fribazione: Offerte Piccolo Italia 12». 6727 


| 


icolo_«L 


campagna durante l'estate. Gent. off. sub 
«Guier Erfolg 100» al Piccolo. 


razione. Scrivere sub 
Piccolo. 


P 
bianca 29, I, ore 16-17. 


Lezioni private nella scuola e fuoni. Fanny 
Lu Da 


Fizzo Piccolo. 349 _ 
EUNE Allemand distingué, sachant  ita- 
gaise avec Dame ou Monsieur. 
Te» Piccolo. 
MRSTIoNO 
sili 3-lezioni 
nisch» Piccolo. 7 


(i nanza bagni Servola. Offerte con prezzo 
al Piccolo «Lina» 


colo. 


RT I TR O A ARA LIRE RIN N 
(ERE giornata % camere, una ammo- 


colo sub «Centro», 


‘Piecolo sub «Olrem». (151000 
((\ERCASI stanza vuota, centro, presso pic» 


cola, distinta famiglia o signora sola, e- 
sclusi mestieranti. Offerte «Qui 
MERCASI piccolo quartie: 


Piccolo. bi 


7 


di 


a S. Giovanni (Gvardiella) 186, dirimpetto 
casa. parrocchiale, compresi accessori, 640 
corone. 


FFITTANSI stabile muovo via Gatteri: 


stanze, tutto comfort, e magazzini. Sopra- 
luogo dalle 10-12, 3-5. 


Friuli. Scrivere 


stanze, bagno, accessori, Aurisi-|/#_ 
na, gas, giardino riservato con o 
senza stalla. Indirizzo EPiccolo, 


dion 10, luce incandescente, dalle 12 alla 1. 


dida, bagni di spiaggia, giardino. In 


J 
À stanze, due camerini, an icamera, cuei- 
na fiorini 500 compreso accessori. Via Giu- 
Gi 18. 


"FE 


Rivolgersi via Catradori 9, I p., porta mez- 
20. 


À 
À 


cina, posizi I 
na 20, II piano, sinistra, ore 11 alle -2. 


ROR, 
FFITTASI proniamente ma SUERIVE 


ITTANSI per 24 agosto tre bellissimi 


rit, casetta con uso cam 
dirizzo al Piccolo, 


FI 


giato, : 
Schiarimenti presso Fonda, fioricoltore pa- 


À 


6 minuti dal tram, 

nicole e ei LL 

PFITFASI letto a»giovane operaio. Tar 
CETRA ti 


nua, Vicin 
Angela ian. 
Tune ASI agosto 


IORRISPONDENTE perfetto nelle lingue 
i tedesca, croata, serba, slovena, disoreto 
nell'italiana, cerca posto per il 1. luglio. 
Offerie sub «Energico» inviare al Piccolo. 


£. 

[pipeGATO superiore dello Stato; 
legale, în pensione, assumerch» 
be anuninistrazione stabili gran» 
di. Offerte precise non anonime, 
esclusi mediatori, sub «M. N» al 
L’iccolo, nu 637 
(ovanE 23 anni, forte, povero, onesto, |P; 

con attestati, s’adatterebbe a qualsiasi 
occupazione che signore volesse dargli. Par- 
la italiano, slavo e qualtosa tedesco. In- 
dinizzo Piccolo. 663 
(AMERIERA. per Hotel oppure restaurant 
cerca posto fuori di Trieste. Offerte Pic- 

dan 41 
IGNORI padroni, amministratori, otfresi 
meccanico ammogliato quale portinaio, 
facendo riparazioni occorrenti nello sta- 
bile. Offerte al Piccolo « nico». 7278 
cerca 
mne a ore, sia istruzione in tedesco, 
francese, oppure condurre a passeggio ado- 
lescenti o signorine, andrebbe anche in 


833 
\ARTA offresi a giornata. Giuseppe Gat 


P 


Offerte 
0 subi aProvinoialers. = e [ul 768° 
ISTINTA giovane signora offresi quale 
donna di chiavi a signore o signora at-|* 
tempati. Dirigere offerte al Piccolo sub «Ob- 
bedienz 773 


(0) 


o) 
istruttore cosclenzioso garanti- 
ito esami ammissione, ripa- 


SPERTO 
sce buon 
«Buone referenze» 

4197 
desco, 


inglese, prezzi minimi. Torre 
7 


QUOLA di taglio e confezione di vi 
Istruzione col rinomato metodo Laufner. 


atto, Corso 7, terzo. 
ATTILOGRAFIA, 
merciale tali 


come 
in- 


@ italiano, istrui- 
sce materie scolastiche; pianoforte, Indi- 
819 


lien, anglais, cerche conversation fran- 
Eerire «Pha- 
7986 


(diplomato Toscana) insegna 
italiano a signori tedeschi, fiorini 6 men- 
settimanali. Offerte MIDI 


mmobitiata, 2 


(ERCASI stanza a tti, vici 


Ì Stanza ammobiliata pres: 
so signora sola. Sub «Viennese» al Pic- 
719 


ERCANSI Agosto, due suanze ingresso li 
bero; Corso 0 adiacenze. Offerte na 
3. 


billiata e salotto, centro città. Offerte Pic- 


17293 
IRCANSI ZE AgOStO, camera, cucina, pos- 
) sibilmente acqua, I, II piano. Offerte al 


7250 


sibilmente, città. Offerte sub 


via Machiavelli 3, III, 6 alle 7 
ne. 4915 
NSI prontamente due stanze am- 
mobiliate elegantissime, centro città. In- 
zz0 Piccolo. 4960 
TTTASI splendido quartiere cinque 
stanze parchettate, gas, acqua, giardino, 


Rivolgersi indirizzo. 


101 


preindicato 


Chiozza ancora alcuni quartieri di 4, 5 


FFITTANSI, cor. 400, due stanze, cucina. 
Via Chiozza_75, terzo, destra. 500 
FFITTANSI 2 camere ammobiliate, cucina 
scopo villeggiatura, aria pura, Travesio, 
«Travesion al. Piccolo. 

[o 
FFITTASI 24 agosto, secondo pia- 
no, villa signorile città, sala, 8 


708 
FFITTASI prontamente negozio con mo- 
bilio via S. Sebastiano. Rivolgersi Sta- 


658 — 
FEITTASI campagna Pirano quartiere 
ammobiliato 3 sianze, cucina, vista splen- 


azioni Piazza San Francesco 8, portine- 
CANSÎ 3 camere casa nuova pres 
tazione Meridionale. Rivolgersi via Fo- 
lo 2, I piano. i (i 73 008 
ITTANSI agosto, vicinissimo Corso, 
due. bellissime stanze vuote, ingresso, li- 
To, volendo uso della cucina. Indirizzo 
olo. GRA 

TIASI bellissimo quartiere quattro 


7126 


quartiere in campagna, vici 


T 
nanza città, 6 stanze, giardino, cor, 900. 


in e ET OOATI: 
TASI negozio buona posizione, e- 
ventualmente con mobili. Belvedere 2. 


7170. 


quantieri quattro, cinque, sei stanze, cu- 


{one  centrica. Rivolgersi Cava- 


presso Sesana, per villeggiatu- 


pagua. Tim. 
737 


TTANSI 24 agosto quartieri 2-3- 


menie uso de tuto: 30, JI. 
__849 


biliata per 
I 


gna Friuli 3 came: 
te, eventualmente cucina. Parco ombreg- 
senza polvere, , posizione salubre. 
Lloyd ES 9386 
npagna Roiano 2 ca- 
gas, bellissimo panorama, 
casa nuova. Indirizzo 


I bella camera ammobiliata, 
due signori, buona pensione te- 
Via Tivarnella 3, Il porta 10, presso 
‘onale: , 835 _ 


nimobiliate e campagna, 


La i 
Lo grande magazzino riva 
Grumula 4. Rivolgersi secondo piano, 


7278 


Uffici dei giornale: Piazza Carlo Goldoni N. 1. -- Per le ore di notte: ingresso via Silvio Pellico N. 4 (palazzina del «Piccolo»). 


EL IaSI eenierlno con a 
IA dia N. 6, piano, poria 19. Ka: 

FFITTASI cameretta ammobiliata, onesto 
operaio, 1.20 settimanali. 


[MAGAZZINO con scrittoio subaffittasi coro- 
la ne 520 annue, Indirizzo al Piccolo. 649 

RIGNANO Stazione Pension Meridionale 

vicinissima bagni 
stanze con pensione. Prezzi modici. 20 tre: 
ni giornalieri. 645 


| vAGcIA affittasi villa ammobiliata per 
È 


estiva. Indirizzo al Piccolo: 


701 
\ ILLEGGIATURA affitansi appartamenti 0 
Singole stanze ammobiliate, amena cam- 


pagna, prezzi modici. 


ENDESI vecchio ed avviato Salone da 
parrucchiere, Indirizz 
ENDESI. pompa grande di metallo per 
0zzo. Magazzino Zonta 8. 7300. 
|ESI cagnetta guardia modicissime 
condizioni. Indirizzo Piccolo. 
/ENDESI bella ziitera nuova con musica. 
Madonna mare 6, I. 
ENDONSI vestiti uomo usati. Indirizzo al 


ONTUZZA perchè non scrivi? Deside!!) 
parlarti nel solito luogo alle 7. Destili 


0 al Piccolo. 


Solitario 11, 
7281 


Pregoti altro giorno. Il pensiero d'essé 
ricordata sempre teneramente ti dia cora 
gio e fiducia. ro) 
SEN Spiridione R lunedì 8% pom. 


FFITTANSI due stanze vuote, ingresso li- 
bero, prezzo mitissimo. Torrebianca 
Secondo, sinistra. 729: 
camera presso bosco ; 
pini, posizione salubre, a buone condi 
prontamente o per agosto, MAGIA 

o) 


ITTORIO 19. Prego di scrivere No 80. 
posta restante. Anna. 38 
0.000 corone disponibili buona intavol 
zione, esclusi mediatori. La 


ENDONSI divano galleria, divano stanga 
ottomana, buon prezzo, tappez- 

ziere via Fontanone 21. 847 
ENDONSI bagno con stufa a combustibile 
e altro piccolo per ragazzi. Indirizzo Pic- 


O i SPA SNO CEPSAga ercai Db ERI LIVIDI Indirizzo Piccolo. 
FFITTASI bottega Piazza Barriera, an- 
che prontamente, Rivolgersi «Caffè Me- 
tropol», Biondi. 
una, due camere, cucina, tre 
© più camere, camerino, cucina, Cor 195, 
Guairdiella, posizione vil- 
i, Belvedere 29. 687 
ITTANSI una, due stanze ammobiliate, 
pianoforte. Piazza Goldoni 12, iergit Ne; 


PLENDIDI'QUARTIERI due camere, cu: 
cina con o senza camerino e bagno; 
massimo comfort, 
via Pier Paolo Vergerio, angolo via Sette 
fontane e per agosto in via Gaspare Gozzi 
spaziosi negozi, 


3%. La Banca Cambio Valute Giusepli 
Trieste, riceve versamenti 
denaro in conto corrente, bancogiro, velt 
so libretti o lettere versamento, pagand 
o interesse anche 

PERA pia farebbe signore di buon cuolle e n 

gemeroso, imprestando 400 corone a sig 

rina sola al mondo, onesta, iche vive 
gi io lavoro, causa imbarazzo, buon 
e, pronta restituzione. Offerte « 


prontamente 
ENDONSI mobili causa trasloco. 
Lazzaro _N. 1, piano. I. 


270, 450. Altipiano 
II x ‘WENDESI cannocchiale. 


3. Disponibili 


8081: 
Indirizzo al Pic- 
815 
ER villeggiatura affittansi c 
riestenico, osteria. 
UARTIERE signorile cinque stanze, ca- 
Inerino, dispensa, bagno, gas, 
gosto. Rivolgersi via PRO di 


amere vuole | VENDESI bellissimo pappagallo domesti: 


co, parla; 20 fiorini. Ghega 2, 


VENDESI buono sparherd, prezzo mite, 
I Via Navali 21. 9384 


A vendere macchina e caldaietta piccola, 

4% litri acqua, due atmosfere, per un 
giovane macchinista che volesse passare. e- 
sami o studiare. Torrente 32, IV. Vi 

A vendere impalcato per ballo (tavolazzo) 

6.75 x 13.50; 4 fanali, 2 acetilene, per fior. 
120. Indirizzo al Piccolo. 133 

‘A vendere cane barbino. Indirizzo AL 


IFITTASI stanza bene ammobiliata, pres 
i so distinta famiglia, ingresso libero. Im: 
‘AMBIALE mille corone, ‘scadibile decemi 
' bre, accettata irreprensibile negozian 
Offerte «Traente» 


FITTASI stanza ammobiliata 0 vuota MOB LOE 
pri IA Olmo 7 affittansi quartieri tre came 
camerino, cucina. Rivolgersi porti 


i ANSI ? camere, camerino desidero scontare, 
giardino. Ugo Foscolo 25. 
3 esi, buone condizioni, 
Limo splendida posizione, Gretta. 350. 


(&RCANSI prontamente fior. 70 verso call 
biale per tre mesi, buon interesse. Offerti 
Piccolo sub «Prestito». 11 
6.000: corone disponibili prima ‘intavolé 
zione. Offerte «Pom 


7 

UARTIERE composto di 4 stanze, cameri 
» 0, cucina, cantina, al I piano del N. 72 
di via Acquedotto affittasi pel 24 agosto per 
motivi di famiglia. Da visitarsi dalle 11 all’1 


7096 
MRAZ affittansi 3 sianze grandi € 
cucina nella vicinanza del par- 
co (distanza 2 minuti) dai primi 
luglio. Xivolrersi Attemsgasse N. 
6, Il piano destra. 
‘{\/AMERA ammobiliata, due finestre, alfi= 
Belvedere 33, SE PD. 


FPITNANSI prontamente magazzino ; per 

24 Agosto 2 stanze con gas, uso scrittoio 
o scuola. Indirizzo al Piccolo. 50 

FFITTASI camera con due Jetti, lib 
per 2 amici. Via del Pane 4, p. II. 7% 
FITTASI camera in campagna per sta- 
gione oppure avanti 1. Luglio. Montor- 


peo» IH 
FaA vendere piano per 40 corone. Indirizzo 


TENDO due automobili a quattro 

posti, buonissimo stato, marche 
mondiali, a prezzi di grande occa- 
sione, indirizzo al Ficcoio. 
MoToscLeTTA 3 HP, primaria fabbrica, 


quasi nuova, vendesi. Indirizzo E 


‘RIMA intavolazione casa nuova cerco 800 
corone, esclusi mediatori. Indirizzo 5 
Vi 


IOVANETTO cerca famiglia tedesca cli 
dia pensione. Offerte sub: «Giovanettofconda 
FFITTANSI due camere vuote, parchet tasi prontamente. OL 
tate, per semittoio, ingresso libero, pri- 
ino piano. Via Caserma. 15. dA 
stanze ammobiliate, 
, Chiare, un camerino, volendo co- 
S.Caterina 8, p. 
FFITTANSI 4 camere, camerino, cucina; 
camena, camerino, cucina, comfont mo- 
S. Michele 37. 
CFITDANSI 2 stanze, cucina, campagni 
Col 280, anche villeggiatura. 
quartiere signorile con godi- 
mento giardino. 


I camera ammobiliata, 2 letil, 


uso della cucina. Via Rena 3, III, porta 9. 


RESSO piccola, distinta famiglia trovi! la sal 
Viltto, alloggio signorina impiegata. Ind 
Tizzo al Piccolo. 8 


A affittasi primo piano 
‘ammobiliato per stagione estiva, 
saluberrima, splendida vista. Rivolgersi Go- 
rizia posta restante N. 3. 
RAZZANO, vallata Judrio, posizione a- 
mena, aria balsamica, affittansi stagione 
sianze ammobiliate. Albergo «Ponte». 5822 

ILLINO Gretia 17, adatto due famiglie, 

affittasi 24 agosto. Rivolgersi via Colo- 
gna 11, Restaurant. 
mare, vastissima campagna, stal- 
laggio, per villeggiatura. Indirizzo Pic- 


Via Gallileo N. 1 affittasi quartiere 2 ca- 
mi 


(ere, camerino, cucina, comfort moi 


ICICLETTA nuovissima, freno contrope 
dale, occasione. Via Risorta 12, Simcich. 


WprocicLerte poco usate vendonsi prez- 
zo d'occasione. Giuseppe Egger, Piazza 
Caserma 3, Trieste. 538 


TANOFORTE Schnabel da concerto ven 
desi. causa mancanza spazio. 


60: 
FALEGNAME vende stanza matrimoniale ) chi . 


legante, solidissima, 
zione. Pondares 19. 
\ORMONS verdes 


RINCIPIANTI Jatino, greco, francese, te-|stc 


Buonissime refereniftivano 
er, Vienna, I., 


IORRISPONDENZA commerciale, tati 
ecc. in lingua tedesca ed italiana assi 


mesi a domicilio. Offerte sub «Trieste 


lavoro d’ordina- 


posizione ame. 
ua, salubre, bellissima villa sita 
falde colle con rimesse, stalla, 
fienile, giardino, vigna. Rivolgersi 
Giovanni Stringher, Cormons. Eepsl 
biciclette mozzocontra, nuovissime, fio- 
#i vini 60, Molin piccolo 7, V, 20. Det: 
00 sacchi vuoti da cemento, vendonsi. Via 


| magazzini, botteghe, 
\ ri due, tre, quatiro camere, accesso! 
Rivolgersi Madonna mare 7. CONE 
'ORRIERE della Sera, Domenica del Cof. 
) riere, Lettura, Romanzo mensile. Agefì PerCor 
zia Ballico, San Sebastiano 7. 765 
IVANI, divanetti, ottomane insuperabilani so 
ber eleganza e solidità trovansi all 
, ® prezzi inferiori 


PITTANSI 8 letti per due buoni d; s quartitorme 
(24 


na 3, IMI, porta 9. 
TTTASI stanza ammobiliata presso fa 
miglia tedesca. Via Andrea Rapicio 9, 


REITTASI stanza con due letti. Via. 
Desa. 21 3 


FFITTASI presso distintissima famiglia, 
bellissima camera, eventualmente ottimo 
costo. Via Giuser 

TASI camerino 


TANZA bella, grande, bene ammobiliata, 
affittasi. Belvedere 23, porta 9. 0, 
POSI affittano stanza vuota, centro. Im- 
dirizzo Piccolo. 
TURA. Affittansi in Du 
presso Sesana dal 15 luglio, Stazione 
della transalpina, nella villa Loser, 
quartiere 4 stanze, cucina e camerino, e 1 
quartiere 3 stanze, anticamera, 2 camerini, 
‘con attiguo gìardino e bosco. Informazioni 
Magazzino Zonta 8. 7299 
PRLEGGIATURA hotel H 
tutto rimesso a nuovo, splendide stanze, 
ottimo vino terrano e cucina alla casalina. 
Proprietanio Callo Sillich. 
UARTIERE camera, cucina, affittasi. Via 
NM Giovanni Boccaccio N. 1, portinaio. 
UARTIERE tre stanze, cucina, terrazza 
cor. 540 affittasi. Via Madonnina 21. 
fiorini bellissima stanza ammobiliata. 
Barriera vecchia 13, quanto, sinistra. 
\AGRADO affittasi subito bellissimo quar- 
tiere comodo, posizione amena. Indirizzo 


ARCOLA. D'affittare quartiere ammobi 


lato con giardino. Indirizzo al Piccolo. 


TACCIAIA nuova vendesi. Indirizzo al |sposizione Chiozza 7 


qualsiasi tappezziere. 
IACEVOLE Jettural Viaggi, bagni, ca 
«Parere medico». 


UICLISITAÀ «Graziosa Uhalnlessa periet 
tissima, con accessori, vendesi. Indirizzo 


\ICICLETTA viaggio da vendere, mozzo € 


contropedale, cor. 110. Via Massimo d'A- 


ammobiliato, even- 
tualmente costo, escluse donne. Indiriz- 


‘erpelie-Cusina, 


ASI bella stanza ammobiliata. Via 
& Valdirivo 21, I p. 
[FITTASI stanza ammobiliata, costo, 
prezzo mite. Via Boschetto 11, primo. 


; A , usati, vendonsi, scai 
biansi prezzi 
parazioni. Enrico 


urico | .Farneto 1 
ICAMATRICE assume qualunau 
massima esattezza, prezzi mi 


\APPEZZIERE riva i 
| rassi vegetale, brande, prezzi I si 
; 387, 


SPOSIZIONE 


CICLETTA Dirkopp-Diana da viaggio, Tavorcevime 

Ottimo stato vendesi fiorini 35. Indirizzo 
EFITTASI un camerino, ingresso libero. D 

IM Via Valdirivo 21, 1 p. 204 — 

FFITTASI stanza bene ammobiliata, dis: | 

i ra 19, IL, destra, 


‘POSI gmande occasione! Vendesi bellissi- 


b ‘esuiti vende m 
aca, prezzo mite. Fa- 
7304 


ma stanza letto, op 
legname S. Cilino 165. n 
‘TRA-sburto 164 per ‘94 ven- 
rezzo mite. Indirizzo Piccolo. 728 
HIUSURA scrittoio vendesi. 
U Succ. Scantimburgo, Corso 16. 

INOGCOLO. a prisma Heusoldt, ingrandi- 

mento sette volte, perfettissimo, prezzo 
costo «G. 178, vendesi 100, ‘Rivol 
Commercio 8-11 ant. 
COLA, vendesi casetta quattro locali, 
on campagna, vicino il mare, Boo 


oggetti d’ammobiliament È 
Ai aperta per breve tempo nella sala Te®schim 
sicore, via Chiozza 7, primo, vendita a pri 

zi favorevolissimi, 20% di 
Visitare anche la domenica. 


0.000 corone furono scommesse ches 
le merci che si trovano nel negozio J 
Barriera 15 verranno vendute in 60 gior 


[TTANSI belle stanze, stanzetta ammo: 


l'imesso a nuovo tre stanze, cucina, giar- 


risparmio; si DI 
Via Fabio Severo a 77 


48, pianoterra. 


20 
} FFITTASI bellissima stanza ammobiliata 
poggiuolo, corone 14. Fonderia 4| ELLA, grande sianza ammobiliaia Air 
tasi prontamente signori. Stadion 17, IL 
1235 |m 
831 ONDO vendesi 
£ mediatori, Ind 
OMBARDINA quasi nuova, intonatiss 
25 vendesi. Via Pietà 33. porta 35. 1283 
EINDERWOOD, 
Barlock, Macchine scrivere, come nuove, 
prezzo occasione, vendonsi. Poste 6. 
O da, scrittoio (pulti, sedie, 
pressa per copialettere) poi due pese u- 
sate vendonsi causa trasloco. Via San Fran- 


TASI stanza ammobiliata Afanon 


ngolo, tese 282, RANDE scelta vini fini da 
genuine. Vermmotu 
ma qualità, prezzi limitatissimi 


mo letto. Via Caprin N. 4, III piano, de- 


FFITTANSI 3 stanze ammoniliate, una 
volendo a dué letti, con due finestre. Via 
Ireneo Croce 5, pianoterra, sinistra. _" 
stagione estiva Herpelje & 
stanze ammobilifate, con cucina, acqua 
buonissima e ‘orto. Informazioni Herpelle 
N. 1788 


rancese,ingicese, 
desco in italiano e vicevers 
0 


sub «Pacitusy 
TTIGLIE vuote qualsiasi qualità col 
indirizzare cartol 


(RIORINI 6, 7, affittasi prontamente stano 


NE (ANE vero Terranova, anni 2, splendido e- 
zetta ammobiliata, Acquedotto 49, piano- 


uote, con uso della cucina. Via Colo- 


pransi, vendonsi; 
Deposito via Ombrelle O n 
RAVASO delle idee, Guerin meschind' s 
Due di coppe, Motto per ridere, Mondi del 
umoristico, Scaccia pensieri, ecc. AgenzItaetani 
azzette Ballico, via San Sebastiano. ) 
MPORTANTE per. trattori, . villeggianti 
Spedisco . olio oliva originale . d’ItaliW 
Molfetta, centro classico produzione  ollflifico 
finissimo superiore rall’olio 
Toscana, Spagna-Cordova, Grecia, Dalm 
zia. Vasi litri 5, 10, bottiglie. Carlo Gortal 
Trieste pn Santa Caterina 13, Piazza Carl 


qrocast Petrini, caffè Chiozza. 
Vittorio Alfieri 11, 1l 
RAMMOFONO' con 
numerosi dischi vendonsi. Indirizzo Pic- 
ICICLETTA vendesi causa parienza 
89.32. occasione. Stadion 7, portinaio. 800 __ 
ICICLETTA eyaiana vendesi. Via go 


CCASIONE vendonsi prezzo bassissimo 


Quartiere villa) signorile ‘punto? più sar due bellissimi specchi, lavoro moderno. 


lubre della città, quattro stanze, giardino, ) 
Aurisina, gas. Sub «Sole di mattina» @l ‘0 con piedestallo, 
FFITTASI prontamente magazzino gran- 


erd, for; 180, Rivolgers È cucina, bagno, cantina, soffitta. 


9385 
6 fiorini settimanali affittasi stanza am 
mobiliata, costo. Via Settefontane 14, se- 
9. 


biliata affittasi. An: 
Caccia 8, porta 12. | > ‘955. 
a IRANT alffittasi sala per club, con 
Al bigliardo, Via Cologna 11. 785 
f{\UARTIERE sei stanze, pagamento men- 

Sile, affittasi. Piazza Valle 2, secon 


de.con Sai 


I quartieri tre camere, cucina, 
ì prontamente SDAI DARIO, splendida 
vista al mare e su giardino. Salita Gretta PICICLETTA mozzo contropsdale, eienan. 

te, nuova, dalle 12-4. Inidirizzo al Pic- 


FFITTASI stanza vuota, due finestre 
i i 15, Il 9: 


sposizione della stagiìd 
ne. La Carinzia Vedute del lag] 
di Wéorth ecc, La prossima apef[ 
tnra via Stadion 2, 


‘A inserì avviso domenica 
rare lettera posta Negozianti sub 


UARTIERE affittasi, due camere, cucina, 
orto, annui fiorini 144. Cologna SIE: 
PICINA affittasi grande sianza elegante- 
mente ammobiliata, per uno o due si- 
gnori, stagione estiva. Hervato Elettrovia 


(N Cacciatore con tutti comforts. possibili 
Vendesi fondo 1500 tese Rozzol vicino ferro 
via, uso industriale 0 deposito. È 
Splendido quartiere con giardino 
fondo 2000 tese, deposito legname od o 


FML, coll rato cele OM) 
NATA. Dopo ultima mia 15. trincerata 
mutismo. E’ lecito chiederti motivo? En- 


o; 
ONZIANA-Calafal.  Adopero antica int nonchio il pe 
stazione. Quando possibile, pregotìi riti- 
mare. Affettuosi. 7293 
ATRIMONIO giovane 32 anni, reddito 3000 
corone all’anno, desidera sposare quanto 
prima signorina. Offette sub «Bahn» 
scontrino, fermo in posta 0 
IALMA. Grazie infinite, angelo mio ado- 
rato, tue belle espressioni, tanto care al 
mio cuove sofferente. Arrivederci. 
EDOVO quarantenne con figl: I 
te, splendida posizione sociale, cattolico, 
perfetta. salute, sposerebbe signorina ‘tren- 


gl primo, porta 4 ___ ‘961° 
A affittare vasto locale adatto per  bimre- 
Indirizzo al Piccolo. 84; 

affittare ‘stanze ammiobiliate. Via Ca- 


. Indirizzo al Piccolo. 
IMPERO, vendo tutti giorni:mobili, ves 
i ed altri generi; corrispondenza Riboli 


NA SERI con cucina d'affittare 
8. 


ODIGLIONI, attaccapanni, librerie, sediguonia. si 
tavoli, carrozzelle bambini, cucine, fillina | V 
raie, vendonsi prezzi di stralcio. Espos 


zione Chiozza 7, aperta per breve HDD 


[TR III II 
im FFITTO letto per operaio civi 0. 
y ‘e camera, cucina, un mag noi Piccolo. È DES Sr: 
S. Lazzaro N, 4, 1. n è 

affittare quartiere grande e uno pic- 


DA 
colo. 


Alla riviera del mare, Barcola 419. 


idraulico usato acqui. 
Indirizzo Piccolo. Di) 
IBES maturo in grande quantità acqui: 
stasi. Indirizzo al Piccolo. 
ERCANSI prontamente mobili usati per 
6Rozio. Indirizzo al Piccolo. 8#_ 
STANSI tutta vegnente settimana 
pere San Pietro pagansi da corone 16 
a 20 quintale secondo qualità, grossezza. 
GM. Tuis, via Machiavelli 3 > 72 
ANO VERTICALE usato in buone condi 
zioni, pagamento cassa pronta cercasi 
offerte sub «Piano» al Piccolo. 
(EBRCASI bicicletta da uomo. 
birra Valdirivo 4. 
ROASI banco d'olio, 3 caldaie. 
U rizzo al Piccolo. ù 
PARHERI) usato cercasi. Offerte co 
dicazione grandezza e prezzo sub «Spar- 
herd» al Piccolo. 
ENDESI tabella per 
Scuole israelitiche N. 


ENDONSI gibus quasi 


IGLIETTI Monte pietà, oro, 
chio, compero. Piazza Borsa 9. 

RANCOBOLLI per collezione, prezzi 
derati, negozio timbri via S. Spiricioi 


4. 

LAVYL rimedio infallibile estirpato 
calli. Centrale d'I 
[ELLA stitichezza, inapperenza, 
dello stomaco, usate sempre: 
Marco antiemorroidali 

AGNO Manzoni 10, bagni a vapore col: 

massaggio e biancheria centesimi 

i 287 4ongrati 

ORST. Trattoria Villa Professor, trovalii sinda 
si pollame fritto, arrosto, dolci, frutti 
vino, di Barberia spumante, altro .proprif. 
campagne, paritempo disponibili stanze vi 
sta mare, con giardino, per Villeggiant 


UARTIERI 3 e 4 camere, camerino, cu- 
cina, affittansi. Via Gaspara Stampa 8. 


UARTIERI 3 camere, camerino, cucina, 

i. Via Acquedotto 33. 
camere, cameretta, cucina, 
afftttansi per agosto. Via Fabio Severo 11 


‘ate oggi sotto Vostro secon- 
do nome. Barriera ____________199_ 
Dent arti simile modo, pa- 
zienta, non pensare male, amoti; giovedì 

Ai 


& cina, affittansi case muove via Barriera ASIDERÒ. contrarre matrimonio con si 


gnore anche vedovo, anni 40, 50, con di- 
ne finanziaria. Io sono signo- 
la, d’amni 30, 


ZINO vasto affittasi. V. Sette fon- 


tane 19, ingresso via della Fabbrica. 


rina di distint a fa; 
sana, affettuosa .e.abilissima donna di casa. 
posta Barriera verso 


ere, camerino, cu- 
590 


PHISTO. Cuore mio troppo ves 
per rispondere simili calunnie. 5 


appalio. Piazza 
704 


I priva Ccelelnrefi chimici e le princi- 
pali autorità mediche asseriscono che 


l'acqua o-la pomata per i capelli Kathe 


èl'unico ed il più sicuro rimedio per far crescere 
presto e con vigoria i capelli e la barba 
In. brevisstimno teinpo successo sorprendente, Una 
bottiglia o 1 vasetto Corone 2, 3, boccette di 
prova Corone 1.40. Spediscc verso rivalsa sol- 
tanto la signora&zitne Menzel, Vienna XVIII, 


nuovo  circonfe- 
renza cent. 54; macchina Wilson fior. 


VARI Ta villa Fivira a Portorose, con 
o senza mobilio. 
} E 


Via Commerciale, Zanier, Caffè. Go 


ierino, cucina, 
9 


QUARTIERI 3 camere, camerino, cucina, NDESI casetta due quartieri, giardino. 
i. Via Kandler N. 6. 
T\UARTIERI 3 camere, camerino, cucina, 
affittansi prontamente. Via Tor S. 
6 


WENDESI Enemonzo 

villa con rimesse, posizione deliziosa, 
luberrima, ames-—adiacenze, luce elettrica, 
a, telegrafo, telefono. Indirizzo al Pic 


agosto affittansi diversi quartieri 
posizioni della città, prezzi mo- 
dici. - Distinte distribuisce gratuitamente 
l'amministrazione via S. Michele 
Speciali facilitazioni accordansi ai g 


SI casa Salita Greta 8, rendita 9%. 
Rivolgersi Salita Gretta 
JENDONSI per trattori 
fiasche, bicchieri, 
Indirizzo al Piccolo. 981. 
# bellissimi Orchestrion per 
uso osteria e ballo. Indirizzo al Piccolo. 
ENDONSI capra, buon latte, e capretto. 
Via Mandria 1. 1234 
ESI vestilo nnovo, nero, tresparen: 
fioriti 8. Via Nuova Zoni 
74 


alette usate, 
vino birra (escluso 


UARTIERI di due e tre camere, camerino, 
i cucina. appigionansi. Aeguedotto,91. 4627 
\UARTIERI composti di camera: 
cameretta: 2 camere, camerino e 3 came- 
camerino, cucina; comfort moderno, ap} 
Dpigionansi. Via Galleria 8, 


RANDE TWocale via Caserma 19, 
Icon vasta retrobottega ed am- 
prontamente 


e dopo arere usato per due giorni il latte per i capelli | Grolich, la mia capigliatura è 
divenuta di un bel colore castano e la tinta sì conserva. Lavandosi con sapone; il colore 
diventa ancor migliore. (10stratto da uma delle lettere di elogio che pervengono giornalmente. 

| Col latte per i capelli di Grolich, privo di piombo, abbiamo final 
mente un preparato il quale possiede tutti i pregì che si esigono da un rimedio per 
ringiovanire la c.pigliatura. Il latte per i capelli di Grolich ringiovanisce i 
capelli brizzolati, mentre i capelli rossi e chiari prendono un coloré scuro permanente. 
Basta, una sola boccettina che costa un fiorino, per molto tempo ed ognuno potrà accer- 
tarsi della bellezza e della freschezza che acquisterà il colore dei suoi capelli. Il colore 
è genuino e resiste ai lavacri con sapone, anzi ciò non fa che abbellirlo. 

L’i. r. ulficio d'analisi per generi alimentari a Vienna ha dichiarato innocuo il 
latte per i capelli di Grolich mediante certificato. La spedizione viene effettuata a mezzo 
della Drogheria «All’Angelo» di Joh.: Grolich a Brnna e della Farmacia G. Catti 
succ, in Fiume, Una boccetta costa 1 fiorino e 2 fiorini. (Porto separato). 


A FIUME: Farmacia G. CATTI Suoc, - A TRIESTE ‘presso LOD. 
drogheria via S. Sebastiano 5; ETTORE ZERNITZ, 


Stabile. nuovo. 


ENDONSI tavolo, lavamano, macchina a 
ISOLA, villino 3 camere, cucina è giardino giardino mano, pressa grande. Indirizzo Piccolo. 

affittasi pel 25 giugno, splendida posi. 
zioné sul mare, Indirizzo al Piccolo. 
N Carso a Temnica presso Costanieviza, 

stanze da affittare per famiglie, even- 
tualmente prendonsi bambini dai sei anni 
impoi; aria di montagna e di mare, bellis 
sima vista, boschi ombreggiati. 
zioni via S. Lucia N. 18, signora Jug. 


ENDESI osteria. Indirizzo al Piccolo. 


WENDESI lettino bambini legno lucido con 
_Y rete e cassetto. Indirizzo Piccolo. 
WENDONSI splendida 
mia, sovtane seta, vestito lama nera, 8-10. 
Indirizzo Piccolo. 


NAGELSOHMID, 


sa sota, nuovissi- drogheria via Stadion 2. 


